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Compiled  by 

H.  H.  Ramey,  Jr.,  J.  H.  Turner,  Jr.,  and  S.  Worley,  Jr.— 


INTRODUCTION 

The  National  Cotton  Variety  Testing  Program  was  developed  from  recommendations  of  the 
Joint  Cotton  Breeding  Policy  Committee  that  a  system  of  uniform  reporting  of  data 
from  cotton  yield  trials  be  established.     The  National  Cotton  Variety  Testing 
Committee  developed  plans  for  reporting  data  from  distinct  production  areas  or 
regions.     The  names  of  members  of  these  two  committees  as  of  January  1973  are  given 
on  page  91. 

National  standard  varieties  are  chosen  for  a  3-year  cycle  of  testing.     Within  each 
region,  cooperators  annually  select  a  group  of  regional  standard  varieties  that  are 
common  to  all  of  the  tests  within  the  region  for  the  particular  year.     Each  station 
may  add  optional  entries  of  local  interest,  but  only  data  from  the  national  and 
regional  standards  are  included  in  this  report.     All  varieties  are  grown  to  obtain 
experimental  data.     The  designation  of  national  or  regional  standards  does  not 
constitute  endorsement  of  these  varieties  by  the  U.S.  Department  of  Agriculture  or 
the  cooperating  State  Agricultural  Experiment  Stations.     For  the  fifth  3-year  cycle 
of  testing,  which  began  in  1972,  the  national  standards  were  Acala  1517-70,  Coker 
310,  Deltapine  16,  and  Lockett  4789A. 

The  data  reported  herein  are  from  cotton  yield  trials  at  selected  locations  involved 
in  the  variety  testing  programs  of  15  State  Agricultural  Experimental  Stations. 
Yield  and  agronomic  character  data  such  as  boll  size  and  lint  percentage  were 
supplied  by  the  cooperating  stations.     Fiber  samples  were  sent  to  the  U.S.  Cotton 
Quality  Laboratories,  Knoxville,  Tenn.,  where  fiber  and  yarn  tests  were  made. 

Plot  size,  cultural  practices,  number  of  entries,  and  sampling  methods  were  left  to 
the  discretion  of  the  participating  stations.     While  these  details  were  not  rigidly 
standardized,  all  tests  were  conducted  by  experienced  personnel  using  sound 
experimental  designs  and  procedures.     The  yield  reported  for  each  variety  is  the 
average  derived  from  the  number  of  replications  used.     From  three  to  eight  replica- 
tions were  planted,  depending  on  the  station,  and  six  replications  were  more 
commonly  used.     Boll,  seed,  fiber,  and  yarn  data  are  based  on  two  replications  of 
each  variety  at  all  stations. 

All  data  were  assembled  in  the  Cotton  Quality  Laboratories,  Southern  Region, 
Agricultural  Research  Service,  U.S.  Department  of  Agriculture,  Knoxville,  Tenn.  The 
data  were  analyzed  at  the  University  of  Tennessee  Computer  Center.     A  randomized 
block  design  was  used  for  all  analyses,  although  some  tests  were  planted  in  lattice 
designs.     Separation  of  means  was  by  Duncan's  multiple-range  test  at  the  0.05  level 
of  probability. 

Skein  strength  of  yarn  is  not  reported.     Yarn  tenacity,  based  on  a  standard  skein, 
is  the  yarn  strength  value  in  this  report. 


-Plant  geneticist  and  research  agronomists,  Southern  Region,  Agricultural  Research 
Service,  U.S.  Department  of  Agriculture,  Knoxville,  Tenn.  37916. 
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REGIONS  AND  LOCATIONS 


The  National  Cotton  Variety  Testing  Program  is  organized  in  the  six  production  regions 
shown  on  the  map.    Upland  varieties  are  tested  in  all  six  regions.    Strains  developed 
in  the  Southern  States  with  superior  fiber  properties  and  spinning  performance  are 
tested  in  one  region  (high-quality  test)  spanning  three  contiguous  regions.  Extra- 
long-staple  American  Pima  varieties  are  tested  in  another  overlapping  region. 

The  regions  and  participating  stations  during  the  1972  season  were  as  follows: 

Eastern  Regional  Cotton  Variety  Test 

Upper  Coastal  Plain  Experiment  Station 
Pee  Dee  Experiment  Station 
Georgia  Coastal  Plain  Experiment  Station 
Georgia  Agricultural  Experiment  Station 
Alabama  Agricultural  Experiment  Station 

Sand  Mountain  Substation 
West  Tennessee  Agricultural  Experiment  Station 

Ames  Plantation 


Rocky  Mount,  N.C. 
Florence,  S.C. 
Tifton,  Ga. 
Experiment,  Ga. 
Auburn,  Ala. 
Crossville,  Ala. 
Jackson,  Tenn. 
Grand  Junction,  Tenn. 


Delta  Regional  Cotton  Variety  Test 


Delta  Branch  Experiment  Station 

Off-station  test 
Northeast  Louisiana  Experiment  Station 
Delta  Center,  Missouri  Agricultural  Experiment  Station 
West  Tennessee  Agricultural  Experiment  Station, 

off-station  test 
Arkansas-Delta  Substation 
Southeast  Branch  Experiment  Station 


Stoneville,  Miss. 
Tunica,  Miss. 
St.  Joseph,  La. 
Portageville,  Mo. 

Ridge ly,  Tenn. 
Clarkedale,  Ark. 
Rohwer,  Ark. 


Central  Regional  Cotton  Variety  Test 

Texas  A$M  University: 

Texas  Agricultural  Experiment  Station  College  Station,  Tex. 

Research  and  Extension  Center  Weslaco,  Tex. 

Research  Station,  off-station  test  Nueces  County,  Tex. 

Southwest  Branch  Experiment  Station,  off-station  test  Bradley,  Ark. 

Red  River  Valley  Experiment  Station  Bossier  City,  La. 


Plains  Regional 

Texas  A&M  University: 

Research  and  Extension  Center 
Dryland  test 
Irrigated  test 
Off-station  tests 

Research  Station,  dryland  test 
Irrigated  test 
Cotton  Research  Station,  dryland  test 

Irrigated  test 
Irrigation  Experiment  Station 
Sandy  Land  Research  Station 


Cotton  Variety  Test 


Lubbock,  Tex. 
Lubbock,  Tex. 
Lamesa,  Tex. 
Plainview,  Tex. 
Chillicothe,  Tex. 
Chillicothe,  Tex. 
Chickasha,  Okla. 
Chickasha,  Okla. 
Altus,  Okla. 
2  Mangum,  Okla. 


Western  Regional  Cotton  Variety  Test 


Imperial  Valley  Conservation  Research  Station 
Nevada  Agricultural  Experiment  Station, 

Pahrump  Field  Laboratory 
Arizona  Agricultural  Experiment  Station: 

Cotton  Research  Center 

Marana  Experimental  Farm 

Safford  Branch  Station 
New  Mexico  Agricultural  Experiment  Station 

Southeast  Branch  Station 
Texas  A$M  University,  Research  Station 


Brawley,  Calif. 

Pahrump,  Nev. 

Phoenix,  Ariz. 
Marana ,  Ari  z . 
Safford,  Ariz. 
Las  Cruces,  N.  Mex. 
Artesia,  N.  Mex. 
El  Paso,  Tex. 


San  Joaquin  Valley  Continuous  Cotton  Variety  Test 

California  Agricultural  Experiment  Station  Tests  at: 

Arvin  Chowchilla 
Coalinga  Corcoran 
Dinuba  Kerman 
Tulare  Wasco 


High-Quality  Regional  Cotton  Variety  Test 


Upper  Coastal  Plain  Experiment  Station 
Pee  Dee  Experiment  Station 
Georgia  Coastal  Plain  Experiment  Station 
Georgia  Agricultural  Experiment  Station 
Northeast  Louisiana  Experiment  Station 
Delta  Branch  Experiment  Station 
Delta  Center,  Missouri  Agricultural  Experiment 
Station 

Texas  Agricultural  Experiment  Station 
Southeast  Branch  Experiment  Station 
Tennessee  Valley  Substation 

West  Tennessee  Agricultural  Experiment  Station 


Rocky  Mount,  N.C. 
Florence,  S.C. 
Tifton,  Ga. 
Experiment,  Ga. 
St.  Joseph,  La. 
Stoneville,  Miss. 

Portageville,  Mo. 
College  Station,  Tex. 
Rohwer,  Ark. 
Belle  Mina,  Ala. 
Jackson,  Tenn. 


Pima  Regional  Cotton  Variety  Test 


Arizona  Agricultural  Experiment  Station 
Cotton  Research  Center 

Off-station  test 
Marana  Experimental  Farm 
Safford  Branch  Station 
Off-station  tests: 
Pace  Farm 
Curtis  Farm 
Arizona  State  University 
Texas  A§M  University,  Research  Station 

Off-station  test,  Maros  Farm 
New  Mexico  Agricultural  Experiment  Station 


Phoenix,  Ariz. 
Coolidge,  Ariz. 
Marana,  Ariz. 
Safford,  Ariz. 

Safford,  Ariz. 

Safford,  Ariz. 

Tempe,  Ariz. 

El  Paso,  Tex. 

Fabens,  Tex. 

Las  Cruces,  N.  Mex. 
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Combed-Yarn  Test 


American  Pima  cottons  are  commonly  spun  into  combed  yarns.     In  addition  to  the  data 
taken  at  Knoxville,  combed-yarn  tests  of  Pima  cotton  grown  at  four  locations  conduct- 
ing the  Pima  regional  cotton  variety  test  were  made  by  the  Agricultural  Marketing 
Service,  U.S.  Department  of  Agriculture,  at  its  Clemson,  S.C.,  laboratory.  Yarn 
tenacity  of  11.8  and  7.4  tex  (50*s  and  80's  cotton  count)  yarns,  appearance  index, 
imperfections  per  50  metres,  and  waste  percentages  are  reported. 

EXPLANATION  OF  TABLE  HEADINGS  AND  SYMBOLS 

Boll  size.     (a)  The  weight,  in  grams,  per  boll  of  seed  cotton.     (b)  The  number  of 
bolls  of  seed  cotton  required  to  make  up  1  pound. 

Classer's  designation.     A  description  of  the  quality  of  cotton  in  terms  of  grade  and 
staple  according  to  the  official  cotton  standards  of  the  United  States.     For  grade, 
classification  is  based  on  appearance  and  is  accomplished  chiefly  through  the  sense 
of  sight  by  integration  of  the  three  factors  of  grade--color ,  leaf,  and  preparation-- 
in  the  sample.     Classification  for  staple  length  involves  both  sight  and  touch  and  is 
made  by  pulling  out  and  comparing  a  typical  portion  of  fibers  from  a  sample  with  the 
official  staple  types. 

Colorimeter .     These  measurements  were  determined  by  the  Nickerson-Hunter  colorimeter 
(Spinlab  model) .     Hunter ' s  B  value  is  a  measure  of  increasing  yellowness  of  the 
cotton.     RD  is  the  percentage  of  reflectance;  the  higher  the  value,  the  lighter  the 
cotton . 

Drawing  sliver.     The  fiber  length  measured  on  the  Servo  Fibrograph  from  samples 
taken  from  the  second-drawing  sliver.     The  mean  is  the  average  length,  in  inches, 
of  all  fibers  longer  than  one-fourth  inch.     The  UHM  (upper-half  mean)  is  the  length, 
in  inches,  of  the  half  of  the  fibers  by  weight  that  contains  the  longer  fibers. 
Values  for  UHM  approximate  classer's  staple  and  also  2.5-percent  span  length. 

Lint  percent.     The  weight  of  lint  ginned  from  a  sample  of  seed  cotton,  expressed  as 
a  percentage  of  the  weight  of  seed  cotton. 

Micronaire .     The  fineness  of  the  sample  taken  from  the  ginned  lint  measured  by  the 
Micronaire  and  expressed  in  standard  (curvilinear  scale)  micronaire  units. 

Seed  index.     The  weight  of  100  seeds,  in  grams. 

Span  length.     Fiber  length  measured  on  the  Digital  Fibrograph.     The  distance  spanned 
by  a  specified  percentage  of  the  fibers  in  the  test  specimen,  where  the  initial 
starting  point  of  the  scanning  in  the  test  is  considered  100  percent.     The  2 . 5-percent 
span  length  is  the  length,  in  inches,  on  the  test  specimen  spanned  by  2.5-percent  of 
the  fibers  scanned  at  the  initial  starting  point.     The  2.5-percent  span  length 
approximates  classer's  staple.     The  50-percent  span  length  is  the  length,  in  inches, 
on  the  test  specimen  spanned  by  50-percent  of  the  fibers  scanned  at  the  initial 
starting  point. 

Stelometer.     TO  is  the  fiber  strength  of  a  bundle  of  fibers  measured  on  the  Stelometer 
with  the  two  jaws  holding  the  fiber  bundle  tightly  appressed,  expressed  in  centi- 
newtons  (cN)  per  tex.    Tl  is  the  fiber  strength  of  a  bundle  of  fibers  measured  on  the 
Stelometer  with  the  two  jaws  holding  the  fiber  bundle  separated  by  a  1/8-inch  spacer, 
expressed  in  centinewtons  per  tex.     E_l  is  the  percentage  elongation  at  break  of  the 
center  one-eighth  inch  of  the  fiber  bundle  measured  for  Tl  strength  on  the  Stelometer. 
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Tex.  The  linear  density  of  fibers,  filaments,  and  yarns,  expressed  as  the  weight,  in 
grams,  of  1,000  metres  of  fiber  or  yarn. 

Uniformity  ratio.  The  ratio  of  mean  length  to  upper-half  mean  (UHM) length,  expressed 
as  a  percentage. 

Yarn  tenacity  (YT) .     The  strength  of  27-tex  yarn,  expressed  as  centinewtons  (cN)  per 
tex. 

Yield .     The  mean  production  of  the  plots  harvested,  expressed  in  pounds  of  lint  per 
acre. 


TEST  RESULTS 

The  test  results,  presented  in  the  following  tables,  are  designed  to  furnish  reliable 
information  on  the  performance  of  cotton  varieties  in  experimental  plots  across  the 
United  States  in  1972.    No  interpretation  of  these  data,  other  than  the  indication  of 
the  significant  differences  among  means  based  on  the  analysis  of  variance,  is  pre- 
sented in  this  publication.     Means  followed  by  the  same  letter  or  letters  cannot  be 
considered  significantly  different  at  the  0.05  level  of  probability. 

In  the  summary  of  data  for  individual  stations,  the  varieties  are  arranged  in 
descending  order  of  yield  of  lint  per  acre.     Analysis  of  variance  of  yield  was 
calculated  for  each  station.     In  the  regional  summaries,  each  measured  property  is 
tabulated  separately,  and  the  varieties  are  listed  in  descending  order  of  measured 
value.     For  easy  examination,  all  measurements  for  a  variety  are  combined  in  a 
single  table  for  each  region.     Within  each  region,  the  mean  performance  of  varieties 
is  also  presented  by  station. 
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1972  EASTERN  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUMMARY 


VARIETIES  COMBINING  LCCATIONS 


ROLL 

SIZE 

SPAN 

YIELD 

GRAM 

* 

NC. 

LINT 

SEED 

LENGTH 

YTEN 

VARIETY 

LB. 

LINT 

PER 

• 

PER 

PCT. 

INDEX 

50 

2.5 

FF" 

ACRE 

BOLL 

• 

LB. 

PCT. 

PCT. 

COKE R  310 

799 

A 

6.06 

76 

40.  5 

10.9 

.56 

1.21 

12.  2 

STONEVI LLE  213 

776 

AB 

6.00 

76 

39.2 

10.9 

.54 

1.14 

11.1 

COKER  201 

763 

AB 

6.33 

72 

40.3 

10.9 

.55 

1.15 

11.7 

DELf-PT  277 

747 

ABC 

6.84 

67 

38.5 

11.6 

.57 

1.20 

12.9 

DELTAPINE  25 

746 

ABC 

5.91 

78 

40.5 

10.6 

.55 

1.16 

12.1 

COKER  8103 

745 

ABC 

6.70 

68 

39.  0 

10.  7 

.57 

1.18 

13.0 

DIXIE  KING  II 

743 

ABC 

7.58 

61 

39.2 

12.0 

.52 

l.ll 

11. 0 

COKER  417 

739 

ABC 

6.33 

72 

38.5 

11.1 

.57 

1.20 

12.8 

DELTAPINE  16 

738 

ABC 

6.30 

73 

39.0 

10.8 

.55 

1.17 

11.6 

STONEVI LLE  603 

727 

ABC 

5.96 

77 

37.4 

11.1 

.54 

1.15 

11.4 

Mf  NA  I  R  71(1 

717 

BC 

C  .  J  7 

69 

D  O  •  j 

.53 

1.13 

It  .  D 

MCNAIR  511 

686 

C 

5.78 

79 

37.7 

11. l 

.54 

1.13 

12.3 

LOCKETT  4789A 

590 

D 

6.52 

71 

36.6 

11.9 

.54 

1.13 

11.8 

ACALA  1517-70 

499 

E 

6.  10 

75 

36.  7 

11.4 

.54 

1.16 

1  A.  1 

LCCATIONS  COMBINING 

VAP IETIES 

• 

• 

BOLL 

SIZE 

• 

• 

SPAN 

• 

YIELD 

GRAM 

• 

NC. 

L  INT 

SEED 

LENGTH 

YTEN 

LQCATILN 

LB.  LINT 

PEP 

■ 

PER 

PCT. 

INDEX 

50 

2.5 

■ 

PER  ACRE 

• 

BOLL 

• 

LB. 

■ 

• 

« 

PCT. 

PCT. 

_ 

AMES  PLANT.,  TN 

1036 

A 

7.  07 

65 

39.4 

12.0 

.55 

1.15 

12.0 

EXPERIMENT,  GA. 

10  12 

A 

6.64 

69 

39.8 

11.7 

.57 

1.17 

12.4 

FLORENCE,  S.C. 

994 

A 

6.64 

69 

36.3 

11.9 

.57 

1.20 

12.5 

JACKSCN,  TENN. 

757 

B 

6.44 

71 

38.  1 

10.4 

.51 

1.13 

11.3 

TIFTON,  GA. 

618 

C 

5.44 

84 

38.7 

10.6 

.53 

1.12 

12.3 

AUBURN,  ALA. 

478 

0 

5.98 

77 

38.7 

11. 1 

.54 

1.17 

12.2 

ROCKY  MT • ,  N.C. 

433 

DE 

6.68 

69 

34.8 

12.6 

.58 

1.21 

13.0 

CROSSVI LLE , ALA. 

3  94 

P 

5.96 

77 

42.4 

9.8 

.52 

1.12 

11.7 

BOLL   SIZE,  GRAM 

PEP  BC 

LL 

BOLL  SIZE,  NO. 

PER  LB. 

DIXIE  KING  II 

7.58 

A 

MCNAIR  511 

79 

A 

DELCOT  277 

6.84 

B 

DELTAPINE  25 

78 

A 

COKER  8103 

6.70 

B 

STONEVILLE  603 

77 

AB 

MCNAIR  210 

6.59 

BC 

STONEVILLE  213 

76 

ABC 

LCCKETT  4789A 

6.52 

BC 

COKER  310 

76 

ABC 

COKER  417 

6.33 

CD 

ACALA  1517-70 

75 

ABCD 

COKER  201 

6.33 

CD 

OELTAPINE  16 

73 

BCOE 

DFLTAPINE  16 

6.30 

CDE 

COKER  417 

72 

CDEF 

ACALA  1517-70 

6.10 

DEF 

COKER  201 

72 

CCEF 

COKER  310 

6.06 

DEF 

LOCKETT  4789A 

71 

DEF 

STONEVILLE  213 

6.00 

DEF 

MCNAIR  210 

69 

EFG 

STONEVI LLE  603 

5.96 

EF 

COKER  8103 

68 

FG 

DELTAPINE  25 

5.91 

F 

DELCOT  277 

67 

0 

MCNAIR  511 

5.78 

P 

DIXIE  KING  II 

61 

f 
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1972   EASTERN  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUMMARY 


VARIETIES  COMBINING  LOCATIONS 


VARIETY 


MICRO-. 
NA  IRE  . 


DRAWING 
SLIVER 
UHM  .  MEAN 


STELOMETER 

•  • 

TO     .     Tl  .El 


COLORI- 
METER 
RO  .  B 


UNIF. 
RATIO 


COKER  310 

4.50 

1. 

21 

0.  97 

35.8 

19.0 

7.9 

7^ 

o  .  c. 

A  1 

O  L 

STONE VI LLE  213 

4.79 

1. 

12 

0.92 

34.2 

18.2 

8.7 

74 

8.5 

ft  9 

COKER  201 

4.49 

1. 

14 

0.93 

35.7 

18.3 

7.5 

74 

8.3 

81 

DELCOT  277 

3.81 

1. 

19 

0.98 

35.2 

19.3 

10.  1 

73 

9.0 

82 

OELTAPINE  25 

4.70 

1. 

14 

0.94 

35.6 

18.6 

8.2 

74 

8.  1 

82 

COKER  8103 

4.25 

1. 

18 

0.96 

37.  1 

19.7 

7.2 

74 

8.1 

82 

DIXIE  KING  II 

4.37 

1. 

08 

0.86 

35.1 

16.8 

7.2 

74 

8.  1 

80 

COKFR  417 

4.19 

1. 

19 

0.97 

36.7 

19.3 

7.3 

73 

8.2 

82 

DELTAPINE  16 

4.52 

1.  16 

0.  96 

33.3 

18.  1 

10.1 

75 

7.9 

82 

STONE VILLE  603 

4.29 

1. 

13 

0.92 

34.2 

18.2 

8.8 

74 

8.2 

81 

MCNAIR  210 

4.40 

1. 

13 

0.94 

37.5 

18.9 

7.2 

74 

7.9 

83 

MCNAIR  511 

4.59 

1. 

11 

0.92 

36.8 

19.2 

8.0 

74 

8.8 

83 

LOCKETT  4789A 

4.24 

1. 

12 

0.93 

35.4 

18.2 

7.6 

74 

8.4 

83 

ACALA  1517-70 

3.85 

1. 

16 

0.  95 

42.9 

21.1 

6.6 

74 

8.5 

81 
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4. 

69 

1. 

12 

0. 

87 

36 

.0 

18 

.5 

7. 

7 

72 

7. 

5 

78 

EXPERIMENT,  GA. 

4. 

62 

1. 

16 

0. 

99 

36 

.0 

18 

.9 

8. 

5 

75 

8. 

1 

85 

FLORENCE t  S.C. 

4. 

46 

1. 

21 

1. 

01 

33 

.  1 

18 

.5 

8. 

7 

78 

8. 

4 

84 

JACKSON,  TENN. 

3. 

98 

1. 

09 

0. 

83 

36 

.0 

18 

.  1 

7. 

8 

69 

8. 

4 

76 

TIFTON,  GA. 

4. 

49 

1. 

10 

0. 

90 

39 

.1 

20 

.  1 

7. 

1 

75 

8. 

7 

82 

AUBURN,  ALA. 

4. 

09 

1. 

17 

0. 

96 

37 

.4 

19 

.  1 

7. 

9 

74 

9. 

4 

82 

ROCKY  MT.,  N.C. 

4. 

17 

1. 

23 

1. 

06 

34 

.3 

18 

.9 

8. 

8 

75 

8. 

6 

86 

CROSSVILLE,ALA. 

4. 

34 

1. 

11 

0. 

89 

37 

.1 

18 

.0 

7. 

7 

72 

7. 

2 

81 

LINT  PCT. 

SEED  INDEX 

DELTAPINE  25 

40.5 

A 

MCNAIR  210 

12.5 

A 

COKER  310 

40.  5 

A 

DIXIE  KING  II 

12.0 

B 

COKER  201 

40.3 

A 

LOCKETT  4789A 

11.9 

B 

STONE VI LLE  213 

39.2 

B 

DELCCT  277 

11.6 

BC 

C  IX  IE  KING  II 

39.2 

B 

ACALA  1517-70 

11.4 

CO 

DELTAPINE  16 

39.0 

B 

MCNAIR  511 

11.  1 

DE 

COKER  8103 

39. C 

B 

STONEVILLE  603 

11.  1 

DE 

COKER  417 

38.5 

BC 

COKER  417 

11.1 

DE 

DELCCT  277 

38.5 

BC 

COKER  310 

10.9 

E 

MCNAIR  511 

37.  7 

CD 

COKER  201 

IC.  9 

p 

STONEVILLE  603 

37.4 

DE 

STONEVILLE  213 

10.9 

F 

ACALA  1517-70 

36.7 

EF 

DELTAPINE  16 

10.  8 

E 

LOCKETT  4789A 

36.6 

EF 

COKER  8103 

10.  7 

E 

MCNAIR  210 

36.3 

F 

CELTAPINE  25 

10.6 

E 
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50  PCT. 
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PCT. 
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A 
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A 
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AB 
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AD 
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BC 
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CD 
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..16 

CDE 
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0.54 

BCD 

STONEVILLE  603  ] 

L.15 
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STONE VI LLE  603 

0.54 

BCD 

CCKER  201   .  ] 

L.15 

DEF 

LOCKETT  4789A 

0.54 

BCD 

STONEVILLE   213  ! 

L.14 

EF 

STONEVILLE  213 

0.54 

BCD 

LOCKETT  4789A  1 

L.13 

FG 

ACALA  1517-70 

0.54 
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MCNAIR  511  ] 

L.13 

FG 

MCNAIR  210 

0.53 

CD 

MCNAIR  210  ] 

L.13 

FG 

DIXIE  KING  II 

0.52 

D 

DIXIE  KING  II  ] 

L.l  1 

G 

DRAWING  SLIVER.   UHM  DRAWING  SLIVER,  MEAN 


COKER  310 

1.21 

A 

DELCGT  277 

0.98 

A 

0ELCCT  277 

1.19 

AB 

COKER  417 

0.97 

AB 

COKER  417 

1.19 

AB 

COKER  310 

0.97 

AB 

COKER  8103 

1.18 

BC 

DELTAPINE  16 

0.96 

ABC 

DELTAPINE  16 

1.16 

CD 

COKER  8103 

0.96 

ABC 

ACALA  1517-70 

1.16* 

CD 

ACALA  1517-70 

0.95 

ABCD 

CCKER  201 

1.14 

DE 

MCNAIR  210 

0.94 

BCD 

DELTAPINE  25 

1.14 

DE 

DELTAPINE  25 

C.94 

BCD 

MCNAIR  210 

1.13 

E"F 

LOCKETT  4789A 

0.93 

jCD 

STONEVILLE  603 

1.13 

EF 

COKER  201 

0.93 

"CD 

LOCKETT  4789A 

1.12 

EF 

MCNAIR  511 

0.92 

D 

STONEVILLE  213 

1.12 

EF 

STONEVILLE  213 

0.92 

D 

MCNAIR  511 

1.11 

F 

STONEVILLE  603 

0.92 

D 

DIXIE   KING  II 

1.08 

G 

DIXIE  KING  II 

0.86 

E 

MICRONAIRE  STELOMETER  -  TC 


STONEVILLE  213 

4.79 

A 

OELTAPINE  25 

4.70 

AB 

MCNAIR  511 

4.59 

BC 

DELTAPINE  16 

4.52 

BCO 

COKER  310 

4.5C 

CD 

COKER  201 

4.49 

CD 

MCNAIR  210 

4.40 

CDE 

DIXIE  KING  11 

4.37 
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STONEVILLE  603 

4.29 

EF 

COKER  8103 

4.25 

EF 

LOCKETT  4789A 

4.24 

EF 

CCKER  417 

4.19 

F 

ACALA  1517-70 

3.85 

DEL COT  277 

3.81 

ACALA  1517-70 

42.9 

A 

MCNAIR  210 

37.5 

B 

CCKER  8103 

37.1 

B 

MCNAIR  511 

36.8 

B 

CCKER  417 

36.7 

B 

COKER  310 

35.8 

C 

COKER  201 

35.  7 

c 

DELTAPINE  25 

35.6 

c 

LCCKETT  4789A 

35.4 

c 

DELCOT  277 

35.  2 

c 

DIXIE  KING  II 

35.1 

c 

STONEVILLE  213 

34.2 

D 

STONEVILLE  603 

34.2 

D 

DELTAPINE  16 

33.3 

D 
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UNIFORMITY  RATIO  YARN  TENACITY 


LOCKETT  4789A 

83 

A 

ACALA  1517-70 

14.  1 

A 

MCNAIR  511 

83 

A 

CCKER  8103 

13.0 

B 

Mf  N  A  I  R    51  (1 

A3 

O  J 

A 

M 

OELCCT  277 

12.  9 

B 

COK  ER  8103 

A? 

A8 

CCKER  417 

12.8 

B 

COKER  417 

82 

AB 

MCNAIR  210 

12.6 

BC 

OELTAPINE  25 

82 

A8 

MCNAIR  511 

12.3 

CD 

STONEVILLE  213 

82 

AB 

COKER  310 

12.2 

CDE 

DELTAPI NE  16 

82 

AB 

OELTAPINE  25 

12.1 

DEF 

DEL COT  277 

82 

AB 

LOCKETT  4789A 

11.8 

EFG 

COKER  201 

81 

BC 

COKER  201 

11.7 

FG 

COKER  310 

81 

BC 

CELTAPINE  16 

11.6 

G 

STONEVILLE  603 

81 

BC 

STONEVILLE  603 

11.4 

GH 

ACALA  1517-70 

81 

BC 

STONEVILLE  213 

11.  1 

H 

DIXIE  KING  It 

80 

C 

DIXIE  KING  II 

11.0 

H 

STELOMETER  -  Tl 


ACALA  1517-70 

21.1 

A 

COKER  8103 

19.7 

B 

OELCCT  277 

19.3 

BC 

COKER  417 

19.3 

BC 

MCNAIR  511 

19.2 

BC 

COKER  310 

19.0 

CD 

MCNAIR  210 

18.9 

CD 

CELTAPINE  25 

16.6 

DE 

COKER  201 

18.3 

E 

STONEVILLE  603 

18.  2 

E 

LCCKETT  4789A 

18.2 

E 

STONEVILLE  213 

18.2 

E 

OELTAPINE  16 

18.1 

E 

DIXIE  KING  II 

16.8 

STELOMETER  -  El 


DELCCT  277 

10.  1 

A 

OELTAPINE  16 

10.  1 

A 

STONEVILLE  603 

8.8 

B 

STONEVILLE  213 

8.7 

B 

CELTAPINE  25 

8.2 

C 

MCNAIR  511 

8.0 

C 

COKER  310 

7.9 

CD 

LOCKETT  4789A 

7.6 

DE 

COKER  201 

7.5 

EF 

COKER  417 

7.3 

EF 

MCNAIR  210 

7.2 

F 

COKER  8103 

7.2 

F 

DIXIE  KING  II 

7.2 

F 

ACALA  1517-70 

6.6 

COLORIMETER  -e 


DELCOT  277 

9.0 

A 

MCNAIR  511 

8.8 

AB 

ACALA  1517-70 

8.  5 
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STONEVILLE  213 

8.5 
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LOCKETT  4789A 

8.4 

BC 

COKER  201 

8.3 

BC 

CCKER  310 

8.2 

C 

COKER  417 

8.2 

C 

STONEVILLE  603 

8.2 

C 

DELTAPINE  25 

8.1 

C 

COKER  8103 
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C 

DIXIE  KING  II 
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C 

DELTAPINE  16 
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c 
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7.9 

c 
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A 

LOCKETT  4789A 

74 

B 

DELTAPINE  25 

74 

B 
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74 

B 

COKER  201 

74 

B 

CCKER  8103 

74 

B 

DIXIE  KING  II 

74 

B 
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B 
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B 

STCNE VI LLE  213 
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B 

MCNAIR  210 

74 

B 

CCKER  310 

73 

B 

COKER  417 

73 

B 

DELCOT  277 

73 

B 
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AB 

6.20 

73 

38.5 

10.1 

.48 

1.09 

10.3 

OELTAPINE  16 

8C4 

AB 

6.24 

73 

38.  1 

9.8 

.47 

1.12 

9.3 

MCNAIR  511 
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AB 

5.99 

76 

37.6 

10.0 

.53 

1.10 

12.4 

COKER  201 

7S8 

AB 

6.39 

71 

39.4 

10.3 

.54 

1.16 

11.0 

COKER  310 

794 

AB 

6.09 

75 

40.2 

10.0 

.52 

1.18 

11.9 

DIXIE  KING  II 

785 

AB 

7.57 

60 

39.3 

11. 0 

.51 

I. 10 

10.3 

MCNAIR  210 

780 

AB 

6.62 

69 

35.3 

11.2 

.48 

1.07 

12.2 

STONEVILLE  603 

743 

BC 

6.08 

75 

36.9 

10.1 

.49 

1.10 

10.9 

OELCOT  277 

687 

C 

7.19 

64 

38.0 

11.3 

.54 

1.19 

11.7 

LOCKETT  4789A 

588 

D 

6.35 

72 

35.7 

10.3 

.51 

1.12 

11.5 

ACALA  1517-70 

504 

E 

6.06 

75 

36.7 

10.8 

.46 

1.10 

12.4 

CROSSVILLEtALA. 


MCNAIR  511 

5C6 

A 

6.26 

73 

40.9 

10.7 

.55 

1. 10 

12.6 

DELTAPINE  25 

497 

AB 

6.06 

78 

46.3 

9.6 

.53 

1.11 

11.0 

STONEVILLE  213 

454 

ABC 

5.37 

85 

43.3 

9.5 

.52 

1.09 

10.5 

MCNAIR  210 

440 

ABC 

6.27 

73 

40.6 

11. 1 

.51 

I. 10 

12.1 

DIXIE  KING  II 

420 

ABCD 

6.43 

71 

44.3 

9.6 

.46 

1.06 

9.8 

COKER  201 

419 

ABCD 

6.07 

75 

44.2 

9.5 

.51 

1.10 

10.9 

DELTAPINE  16 

415 

ABCD 

5.93 

77 

42.8 

9.3 

.55 

1.13 

12.0 

STONEVILLE  603 

402 

BCD 

5.32 

86 

41.8 

9.7 

.51 

1.10 

10.6 

DELCOT  271 

401 

BCD 

5.90 

78 

43.1 

9.9 

.52 

1.14 

12.  1 

COKER  417 
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CD 

6.10 

75 

42.1 

9.6 

.54 

1.16 

12.2 

COKER  310 
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CD 

5.98 

76 

43.9 

9.8 

.54 

1.17 

11.3 

COKER  8103 
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DE 

6.47 

70 

41.9 

9.7 
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LOCKETT  4789A 
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EF 

5.60 

85 

39.9 

9.9 

.51 
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11.3 

ACALA  1517-70 
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F 

5.57 

82 
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9.7 

.52 

1.15 

14.  1 

AUBURN  t  ALA. 
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A 
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70 

38.6 

11.5 

.56 
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COKER  310 
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A 

5.22 

87 
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10.7 
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1.22 

12.0 
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AB 

6.07 

75 

39.9 

11.0 

.54 

1.17 

12.0 
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AB 

6.35 

72 
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.53 

1.15 
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AB 
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64 
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AB 
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79 
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1.14 

11.6 

STONEVILLE  603 
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AB 

5.90 

77 

37.3 

10.5 

.52 

1.16 

11.5 

MCNAIR  511 
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AB 

6.06 

76 
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11.0 

.51 

1.11 

12.0 

COKER  417 
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AB 
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79 

38.3 

11.3 

.57 

1.23 

13.2 

DELTAPINE  16 
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B 

5.77 

79 

39.3 

10.8 

.56 

1.20 

11.9 

DELTAPINE  25 

4  44 

B 

4.93 

92 

41.8 

10. 1 

.52 
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12.0 

LOCKETT  4789A 
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B 

6.02 

76 

37.4 

11.5 

.53 

1.12 

11.4 

COKER  8103 
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B 

5.90 

78 
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9.7 

.52 

1.18 

12.9 
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6.32 

73 
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11. I 

.51 

1.18 
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JACKSCN,  TENN. 
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4.31 

1.07 

0.  81 
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18.4 

7.8 

70 
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76 

COKER  417 

3.95 

1.13 

0.  88 

35.  3 

18.2 

7.2 

68 

8.5 

78 

COKER  8103 

4.02 

1.  LI 

0.  84 

37.0 
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6.8 

69 
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76 

STONEV ILLE  213 
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17.5 

8.1 

69 
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72 
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4.10 
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10.3 

70 
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77 

MCNAIR  511 

4.21 

1.05 
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37.9 

18.9 

7.3 

69 
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75 

COKER  201 
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0.92 

33.8 

17.5 

7.2 

70 

8.3 

79 

COKER  310 

3.92 

1.19 

0.94 

35.4 

19.3 

7.9 

70 

8.8 

79 

CI  X  IE  KING  II 

3.92 
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0.73 

35.2 

15.7 

7.2 

71 

8.0 

75 

MCNAIR  210 

3.96 

1.03 

0.76 

39.3 

19.3 

6.8 

69 
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75 
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72 
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82 
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1.09 
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83 
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77 
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83 
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71 
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81 

4.16 
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7.0 

72 
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81 
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1.  13 
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18.1 

7.7 

71 

7.3 

78 

4.21 

1.15 

0.94 
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72 

6.3 

82 

3.77 

1.09 

0.88 

36.2 

17.8 

7.5 

72 

7.5 

81 

3.69 

1.  13 

0.91 

43.8 

20.3 

6.2 

73 

7.8 

81 

AUBURN i  ALA, 


DELCOT  277 
COKER  310 
COKER  201 
MCNAIR  210 
CI  X  IE  KING  II 
STCNEVILLE  213 
STONEVI LLE  603 
MCNAIR  511 
COKER  417 
DELTAPINE  16 
DELTAPINE  25 
LOCKETT  4789A 
COKER  8103 
ACALA  1517-70 


3.60 

1.24 

1.06 

36.5 

20.1 

10.1 

73 

10.3 

85 

4.22 

1.  19 

0.95 

37.3 

19.4 

7.2 

72 

8.5 

80 

4.40 

1.15 

0.91 

37.9 

18.9 

7.2 

74 

9.0 

79 

4.22 

1.15 

0.98 

40.0 

19.0 

6.9 

75 

9.0 

85 

4.  16 

I. 11 

0.  89 

35.5 

16.8 

6.9 

74 

8.5 

80 

4.80 

1.15 

0.97 

34.9 

18.9 

8.8 

75 

9.3 

84 

3.89 

1.  14 

0.93 

34.7 

18.7 

9.1 

74 

10.3 

82 

4.56 

1.  12 

0.95 

37.8 

18.9 

7.6 

74 

10.3 

85 

4.03 

1.24 

1.01 

38.2 

19.5 

7.2 

75 

9.3 

81 

4.06 

1.19 

0.99 

34.5 

18.9 

10.0 

74 

9.0 

84 

4.41 

1.14 

0.94 

37.1 

18.7 

7.4 

74 

10.0 

82 

4.02 

1:12 

0.90 

36.7 

17.7 

7.6 

73 

8.8 

81 

3.76 

1.  19 

0.94 

38.5 

19.8 

7.4 

75 

9.0 

79 

3.06 

1.17 

0.94 

43.6 

21.9 

6.6 

73 

10.3 

80 
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• 

.  BOLL 

SIZE 

SPAN 

.     VI  ELD 

.  GRAM 

* 

NO. 

\   LINT  \ 

SEED 

.  LENGTH 

YTEN 

VARIETY 

.  LB. 

LINT 

.  PER 

• 

PER 

.   PCT.  . 

INDEX 

.  50 

2.5  . 

.  PER 

ACRE 

.  BOLL 

a 

LB. 

•  • 

.  PCT. 

PCT.  . 

FXPER  INENT, 

GA. 

COKER  201 

1177 

A 

6.70 

68 

42.  2 

10.9 

.56 

1.15 

12.0 

MCNAIR  210 

1149 

AB 

6.58 

69 

37.4 

12.4 

.55 

1.14 

12.5 

COKER  310 

1125 

ABC 

6.42 

71 

41.4 

11.4 

.60 

1.25 

12.6 

COKER  8103 

1102 

ABC 

6.70 

68 

41.  1 

10.9 

.56 

1.14 

13.  1 

DELCOT  277 

1068 

ABC 

7.38 

62 

40.0 

12.2 

.58 

I.  19 

13.2 

COKER  417 

1055 

ABC 

6.  56 

69 

40.  2 

11.4 

.58 

1.20 

13.3 

OELTAPINE  16 

1048 

ABC 

6.57 

70 

39.6 

11.6 

.  56 

1.  16 

11.5 

STONEV I LLE  213 

1020 

ABC 

6.27 

73 

39.9 

11.5 

.55 

1.16 

11.4 

STONEV I LLE  603 

10C2 

ABC 

6.03 

7  ^ 

38.4 

11.6 

.55 

1.17 

11.8 

OELTAPINE  25 

956 

BC 

6.  11 

7A 

1  *f 

41.6 

11.4 

.57 

1.18 

12.4 

LOCKETT  4789A 

947 

BC 

7.18 

OH 

37.8 

12.7 

.58 

1.18 

12.1 

DIXIE   KING  II 

924 

C 

8.19 

Do 

40.8 

12.1 

.53 

1.  11 

11.  1 

MCNAIR  511 

Oil 
"If 

r 

5.83 

f  o 

39.3 

11.1 

•  3D 

12.0 

ACALA  1517-70 

6  74 

D 

6.  38 

7  i 
r  1 

37.9 

11.9 

.58 

1.18 

14.8 

TIF  TON 

-  HA 

STONE VI LLE  213 

731 

A 

5.15 

89 

40.6 

10.0 

.52 

1.09 

11.1 

DELTAPINE  25 

724 

A 

4.88 

93 

42.5 

9.8 

.54 

1.15 

T2.5 

COKER  8103 

679 

AB 

6.15 

74 

39.9 

10.0 

.54 

1.13 

13.1 

COKER  417 

668 

AB 

5.46 

'84 

37.8 

10.8 

.55 

1.16 

13.1 

COKER  310 

6C2 

AB 

5.47 

83 

40.5 

10.5 

.52 

1.1'5 

11.4 

OELTAPINE  16 

6  57 

ABC 

5.66 

81 

39.9 

10.1 

.56 

1.14 

12.0 

DIXIE  KING  II 

6  23 

BCD 

6.26 

73 

38.0 

11.3 

.49 

1.07 

11.4 

COKER  201 

610 

BCDE 

5.47 

83 

40.1 

10.2 

.54 

1.09 

11.7 

STONEV ILLE  603 

602 

BCDE 

4.77 

96 

37.5 

10. 0 

.52 

1.  12 

11.5 

MCNAIR  511 

580 

CDE 

4.87 

94 

36.4 

11.1 

.53 

1.10 

12.3 

DELCOT  277 

577 

DE 

5.88 

77 

38.5 

10.8 

.56 

1.16 

13.5 

ACALA  1517-70 

5  59 

OF 

5.22 

87 

37.9 

10.2 

.54 

1.10 

13.5 

MCNAIR  210 

534 

E 

5.63 

81 

34.  8 

11.8 

.50  • 

1.09 

12.8 

LOCKETT  4789A 

451 

F 

5.31 

86 

36.6 

11.3 

.52 

1.06 

12.4 

FLORENCE,  S.C. 

COKER  310 

1157 

A 

6.30 

73 

38.4 

11.8 

.59 

1.27 

12.9 

STONEV ILLE  213 

11C6 

A8 

6.09 

75 

36.9 

11.8 

.55 

1.17 

11.4 

COKER"  8103 

1066 

BC 

7.37 

62 

36.8 

11.3 

.60 

1.26 

13.5 

COKER  417 

1053 

BC 

6.64 

69 

36.0 

11.6 

.63 

1.27 

13.0 

STONEV ILLE  603 

1052 

BC 

6.53 

70 

35.4 

11.9 

.57 

1.20 

11.5 

COKER  201 

1051 

BC 

6.44 

71 

38.5 

11.5 

.59 

1.21 

12.  3 

DELCOT  277 

1037 

BC 

7.  18 

63 

35.4 

11.5 

.62 

1.25 

13.0 

DELTAPINE  16 

997 

C 

6.34 

72 

37.5 

11. 1 

.56 

1.21 

11.8 

DIXIE   KING  II 

9<53 

c 

8.11 

56 

36.5 

13.5 

.53 

1.15 

11.8 

MCNAIR  210 

9S1 

c 

7.04 

65 

36.  9 

13.9 

.54 

1.15 

12.7 

DELTAPINE  25 

986 

c 

6.34 

72 

34.5 

11.1 

.54 

1.17 

12.4 

MCNAIR  511 

915 

D 

5.53 

82 

35.4 

11.9 

.55 

1.15 

12.3 

LOCKETT  4789A 

7e2 

E 

7.06 

65 

34.  8 

12.2 

.57 

1.16 

11.8 

ACALA  1517-70 

734 

E 

6.00 

76 

34.5 

11.4 

.56 

1.19 

14.5 
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EXPERIMENT,  GA. 


\/  U  IV  t  ia      C  \J  L 

4.80 

1.14 

0.96 

35.0 

18.1 

8.2 

75 

7.8 

84 

MCNAIR  210 

4.74 

1.  14 

0.  96 

36.7 

19.  0 

7.8 

75 

7.8 

85 

COKER  310 

4.74 

1.25 

1.06 

34.6 

18.5 

8.2 

75 

8.5 

86 

COKER  8103 

4.60 

I.  18 

1.02 

37.4 

19.9 

7.6 

75 

8.3 

87 

DELCOT  277 

4.05 

1.16 

1.01 

34.9 

19.3 

10.6 

73 

8.0 

87 

COKER  417 

4.37 

1.18 

I. 00 

36.6 

19.3 

7.7 

74 

8.0 

85 

DELTAPINE  16 

4.86 

1.  19 

1.02 

32.6 

17.9 

10.9 

76 

7.8 

86 

STCNE V ILLE  213 

4.97 

1.14 

0.98 

33.7 

18.2 

9.2 

75 

8.5 

86 

STONEVILLE  603 

4.60 

1.  15 

0.98 

34.2 

18.6 

9.5 

75 

7.8 

85 

DELTAPINE  25 

5.03 

1.16 

0.98 

35.2 

18.7 

8.7 

76 

8.3 

85 

LOCKETT  4789A 

4.51 

1.  15 

0.99 

35.9 

18.4 

8.0 

76 

8.0 

86 

DIXIE  KING  II 

4.70 

1.09 

0.91 

35.7 

17.2 

7.4 

76 

8.0 

83 

MCNAIR  511 

4.82 

1.11 

0.93 

37.0 

19.  1 

8.1 

76 

8.0 

85 

ACALA  1517-70 

3.92 

1.17 

1.00 

43.8 

22.4 

7.2 

76 

8.3 

86 

TIFTON,  GA. 


STONEVILLE  213 

5.13 

1.08 

0.  89 

37.0 

19.7 

7.6 

75 

8.8 

83 

DELTAPINE  25 

4.75 

1.10 

0.91 

39.6 

20.5 

7.2 

76 

8.3 

83 

COKER  8103 

4.79 

1.09 

0.87 

39.9 

21.5 

6.0 

74 

8.5 

80 

COKER  417 

4.32 

1.  15 

0.94 

39.9 

20.6 

6.9 

76 

9.0 

82 

COKER  310 

4.56 

1.15 

0.89 

36.8 

19.3 

7.3 

76 

8.8 

77 

DELTAPINE  16 

4.49 

1.  11 

0.88 

36.7 

20.0 

9.2 

77 

8.5 

80 

DIXIE  KING  II 

4.50 

1.05 

0.83 

37.9 

18.2 

6.0 

77 

8.3 

80 

COKFR  201 

4.33 

1.07 

0.87 

40.3 

20.3 

6.5 

74 

9.3 

82 

STONEVILLE  603 

4.20 

1.07 

0.86 

36.8 

18.8 

7.9 

75 

8.0 

80 

MCNAIR  511 

4.49 

1.08 

0.91 

38.7 

20.  1 

6.6 

75 

8.0 

85 

DELCOT  277 

3.99 

1.16 

C.94 

38.2 

20.8 

9.8 

75 

9.3 

81 

ACALA  1517-70 

4.39 

1.07 

0.88 

46.7 

20.8 

5.9 

75 

9.0 

82 

MCNAIR  210 

4.21 

1.10 

0.93 

39.4 

20.3 

6.2 

75 

8.5 

85 

LOCKETT  4789A 

4.66 

1.06 

0.G9 

39.4 

20.7 

6.5 

75 

9.8 

84 

FLCRENCE,  S.C. 


COKER  310 
STONEVILLE  213 
COKER  8103 
COKER  417 
STONEVILLE  603 
COKER  201 
DELCGT  277 
DELTAPINE  16 
DIXIE  KING  II 
MCNAIR  210 
DELTAPINF  25 
MCNAIR  511 
LOCKETT  4789A 
ACALA  1517-70 


4.61 

1.27 

1.05 

34.4 

19.2 

8.7 

76 

7.5 

83 

4.97 

1. 19 

1.02 

31.5 

17.3 

9.3 

78 

9.0 

86 

4.20 

1.24 

I.  04 

34.7 

19.0 

7.5 

77 

8.3 

84 

4.15 

1.25 

1  .03 

35.3 

19.  1 

8.0 

77 

8.3 

83 

4.53 

1.22 

1.03 

32.1 

17.7 

9.3 

79 

9.0 

84 

4.45 

1.  19 

1.01 

31.9 

17.5 

8.3 

80 

8.3 

85 

3.89 

1.24 

1.03 

31.7 

18.7 

10.5 

78 

9.0 

83 

4.80 

1.21 

1.04 

29.9 

17.4 

10.6 

79 

8.0 

86 

4.46 

1.15 

0.94 

32.5 

17.3 

7.9 

79 

8.3 

82 

4.74 

1.  18 

1.00 

33.4 

18.7 

8.0 

79 

8.8 

86 

4.77 

1.  19 

1.00 

32.2 

18.3 

8.9 

78 

8.3 

84 

4.65 

1.15 

0.98 

32.4 

18.8 

8.7 

78 

9.3 

85 

4.45 

1.17 

1.02 

32.2 

17.7 

8.2 

78 

8.0 

87 

3.76 

1.20 

1.00 

39.1 

21.  5 

7.0 

76 

8.5 

84 

13 
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• 

•  HULL 

C  T  7  C 

• 

SPAN 

.  YIELD 

.  GRAM 

.  NC. 

• 

LINT 

.  SEED 

.  LENGTH 

YTEN 

VARI ETY 

•  LB. 

L  I  NT 

.  PER 

.  PER 

PCT. 

.  INDEX 

.  50 

2.5  . 

•  PEP 

[  ACR E 

e       U  U  l_  l_ 

.     L.  D  . 

• 

.  PCT  . 

PCT.  . 

ROCKY 

MT.  , 

N.C. 

OELCOT  277 

563 

A 

6.  83 

67 

35.  0 

12.8 

.  59 

1.26 

13.8 

DIXIE  KING  II 

5  57 

A 

8.52 

54 

35.5 

13.7 

.  55 

1.14 

11.8 

COKER  310 

539 

A  B 

6.46 

71" 

36.9 

11.3 

.60 

I  .26 

13.2 

COKER  8103 

A  C  C 
HC  J 

a  or 
A  OU 

7.02 

65 

35.  1 

11.8 

•  o  1 

1  .  Z  3 

14.3 

OELTAPINE  16 

a  o-a 
t  a3 

A  DC 

6.85 

66 

35.3 

11.5 

c  a 
•  50 

1  .  it 

12.9 

STONEVILLE  603 

4  47 

BC  D 

6.54 

69 

33.7 

12.9 

.56 

1.20 

12.1 

SFONEVILLE  213 

4  34 

C  D 

6.26 

73 

34.2 

12.2 

.  56 

1.18 

12.  1 

OELTAPINE  25 

416 

CDE 

6.22 

73 

36.  3 

11.6 

.58 

1.21 

12.6 

MCNAIR  210 

394 

COE 

7.02 

65 

32.  0 

14.5 

.55 

1.16 

13.1 

COKER  201 

U  C 

6.51 

70 

36.4 

12.3 

CQ 

1  91 
1  •  £  I 

12.4 

COKER  417 

362 

DE 

6.68 

68 

35.6 

12.5 

.62 

1.28 

13.5 

LOCKETT  4789A 

356 

DE 

6.74 

67 

32.8 

14.0 

.54 

1.14 

11.9 

AC ALA  1517-70 

323 

E 

6.43 

71 

33.6 

13.3 

.60 

1.22 

15.2 

MCNAIR  511 

316 

E 

5.46 

83 

34.9 

11.6 

.54 

1.16 

13.1 

AMES 

PLANT. 

TN 

COKER  310 

1 1 72 

A 

6.51 

70 

42.  1 

11.3 

.53 

1.18 

11.9 

COKER  201 

a  a 
A  0 

6.97 

65 

41  .4 

11.8 

.51 

1.09 

10.8 

DIXIE  KING  II 

1136 

ABC 

8.42 

54 

40.  2 

12.4 

.53 

1.11 

11.2 

STONEVILLE  213 

1 1  36 

ABC 

6.86 

66 

39.1 

11.5 

.54 

1.14 

10.7 

OELTAPINE  25 

1  Uo 

a  a  f"  n 
A  BL  L) 

6.  60 

69 

40.8 

11.4 

.56 

1.17 

11.7 

COKER  417 

l  fl7? 
IU  (i 

6.89 

66 

39.6 

11.2 

.55 

1.16 

12.4 

OELCCT  277 

1  n  1:7 

or  n 

BL  U 

7.83 

58 

39.2 

12.5 

.56 

1.  17 

12.5 

STONEVILLE  603 

1062 

Rf  D 

IJ  ^  u 

6.  53 

70 

38.4 

12.1 

C  A 

•  56 

1.16 

11.4 

COKER  8103 

1044 

CDE 

7.20 

63 

39.9 

12.1 

.58 

1.18 

13.2 

OELTAPINE  16 

1C19 

OEF 

6.99 

65 

39.3 

11.7 

.53 

1.14 

11.1 

Ur  M  A    7  n  £.11 

MCNAIR  511 

960 

EFG 

6.  26 

73 

38.  9 

11.2 

.57 

1.14 

12.0 

MCNAIR  210 

935 

FG 

7.23 

63 

37.0 

12.8 

.56 

1.15 

12.5 

LOCKETT  4789A 

891 

G 

7.  86 

58 

37.8 

12.8 

.54 

1.11 

11.8 

ACALA  1517-70 

761 

H 

6.82 

67 

37.8 

12.4 

.52 

1.13 

14.0 
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ROCKY  MT. #  N.C. 


DELCOT  277 

3.51 

1.28 

1.09 

33.8 

19.2 

10.4 

75 

10.3 

85 

CIXIE  KING  II 

4.49 

1.  18 

1.01 

32.3 

16.8 

8.3 

75 

8.8 

86 

COKER  310 

4.24 

1.30 

I. 11 

34.4 

19.5 

8.8 

75 

8.3 

86 

COKER  8103 

3.92 

1.28 

1.12 

35.8 

20.  1 

8.1 

76 

8.0 

87 

OELTAPINE  16 

4.22 

1.25 

1.07 

32.2 

18.3 

10.5 

76 

8.3 

85 

STONEV I LLE  603 

4.25 

1.22 

1.03 

33.2 

18.3 

9.5 

76 

8.5 

85 

STONEV ILLE  213 

4.46 

1.  21 

1.  03 

33.2 

18.6 

9.4 

75 

8.5 

86 

OELTAPINE  25 

4.44 

1.21 

1.05 

34.  1 

18.  5 

9.0 

74 

8.0 

87 

MCNAIR  210 

4.41 

1.  23 

1.07 

34.6 

18.6 

7.9 

76 

7.8 

87 

COKER  201 

4.19 

1.23 

I.  06 

33.7 

18.3 

8.5 

77 

8.3 

86 

COKER  417 

4.12 

1.27 

1.08 

35.6 

19.9 

7.6 

75 

8.3 

86 

LOCKETT  4789A 

4.09 

1.17 

1.02 

32.4 

17.7 

8.4 

76 

8.5 

87 

ACALA  1517-70 

3.85 

1.25 

1.08 

40.6 

21.3 

7.3 

77 

8.0 

86 

MCNAIR  511 

4.21 

1.19 

1.03 

33.9 

19.4 

9.8 

74 

11.3 

87 

AMES 

PL  ANT. t 

TN 

COKER  310 

4.92 

I.  17 

0.  89 

36.2 

18.7 

7.3 

73 

7.8 

77 

COKER  201 

4.96 

1.07 

0.81 

35.8 

17.9 

6.5 

71 

8.0 

76 

DIXIE   KING  II 

4.60 

1.06 

0.79 

35.4 

16.7 

7.1 

73 

7.5 

75 

STONEV I LLE  213 

5.10 

I.  10 

0.83 

33.8 

17.3 

8.8 

71 

7.8 

76 

DELTAPINE  25 

4.92 

1.15 

0.91 

34.8 

17.6 

8.3 

73 

6.8 

79 

COKER  417 

4.41 

1.14 

0.90 

35.6 

18.3 

7.1 

70 

6.8 

79 

DELCOT  277 

4.07 

1.17 

0.94 

35.0 

19.1 

8.8 

71 

8.3 

81 

STONE VI LLE  603 

4.56 

I.  11 

0.86 

33.3 

17.9 

8.9 

71 

6.5 

77 

COKER  8103 

4.50 

1.  17 

0.  92 

35.2 

19.  2 

7.2 

73 

7.5 

79 

OELTAPINE  16 

4.96 

1.  12 

0.87 

32.9 

18.  1 

9.6 

74 

7.3 

78 

MCNAIR  511 

5.05 

1.  09 

C.86 

38.0 

18.  8 

7.8 

74 

8.5 

79 

MCNAIR  210 

4.59 

1.12 

0.87 

38.7 

19.  1 

7.0 

74 

7.3 

78 

LOCKETT  4789A 

4.62 

1.05 

0.82 

35.7 

18.5 

7.0 

74 

7.8 

78 

ACALA  1517-70 

4.39 

1.  14 

0.  88 

43.6 

21.2 

5.9 

73 

7.8 

77 
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1972  DELTA  REGIONAL  CCTTON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUMMARY 


VARIETIES  COMBINING  LOCATIONS 


a 

.  BOLL 

SIZE 

SPAN 

.  YIELD 

.  GRAK 

.  NC. 

.  LINT  , 

.  SEED 

.  LENGTH 

YTEN 

VARIETY 

.  LB 

.  LINT 

.  PER 

.  PER 

.   PCT.  . 

INDEX 

.  50 

2.5  . 

.     PER  ACRE 

•  BOLL 

•  LB. 

.  PCT. 

PCT.  . 

STONEV ILLE  213 

1051 

A 

6.00 

76 

39.  1 

11.0 

.54 

1.16 

11.7 

COKER  310 

1036 

A 

6.06 

75 

40.4 

11.0 

.55 

1.21 

11.9 

OELTAPINE  25 

1028 

A 

5.65 

81 

40.8 

10.5 

.54 

1.16 

12.3 

STONEVILLE  7A 

10  16 

A 

5.71 

80 

39.2 

10.7 

.54 

1.17 

11.4 

OELTAPINE  16 

1011 

A 

6.14 

74 

39.0 

11. 1 

.54 

1.18 

11.8 

COKER  8103 

1004 

A 

6.28 

73 

37.5 

11.3 

.56 

1.20 

13.2 

COKER  5110 

10  03 

A 

6.31 

72 

38.3 

11.3 

.55 

1.19 

12.2 

DELCOT  277 

9  64 

A 

6.73 

68 

38.3 

12.8 

.56 

1.19 

13.1 

OELTAPINE  45A 

977 

A 

5.74 

79 

39.4 

11.0 

.54 

1.12 

11.8 

STONEVILLE  603 

970 

A 

5*94 

77 

37.5 

11.3 

.54 

1.16 

11.6 

MCNAIR  511 

843 

8 

5.58 

81 

37.1 

11.4 

.54 

1.13 

12.4 

ACALA  1517-70 

801 

BC 

S.13 

75 

36.5 

12.2 

.56 

1.19 

14.7 

LOCKETT  4789A 

735 

C 

6.51 

70 

35.8 

12.4 

.53 

1.13 

12.0 

LOCATIONS  COMBINING  VARIETIES 

.   BOLL  SIZE     ...  SPAN 


.  YIELD 

.  GRAM 

.  NC. 

.  LINT  . 

SEED 

.  LENGTH 

YTEN 

LOCATION 

.  LB. 

LINT 

.  PER 

.  PER 

.   PCT.  . 

INDEX 

.  50 

2.5  . 

.  PER 

ACRE 

.  BOLL 

.  LB. 

•  • 

.  PCT. 

PCT.  . 

ROHWER  t  ARK. 

1154 

A 

39.2 

10.5 

PORT'VILLE,  MO. 

1021 

B 

6.38 

72 

40.2 

11.7 

.50 

1.13 

10.9 

ST  JOSEPH,  LA. 

995 

B 

6.17 

74 

37.8 

11.8 

.58 

1.23 

12.7 

RIDGELY,  TN. 

981 

B 

6.00 

76 

38.9 

11.7 

.54 

1.15 

12.4 

ST'VILLE,  MISS. 

901 

C 

6.04 

76 

37.8 

11.1 

.54 

1.14 

12.7 

CL'CALE,  ARK. 

875 

C 

5.90 

77 

37.  2 

11.1 

.55 

1.17 

12.5 

TUNICA,  MISS. 

78? 

D 

5.87 

78 

37.5 

11.8 

.57 

1.18 

12.7 

BOLL   SIZE,   GRAM  PER  BCLL  BOLL   SIZE,   NO.   PER  LB. 


OELCOT  ^77 

6.73 

A 

OELTAPINE  25 

81 

A 

LCCKETT  4789A 

6.51 

AB 

MCNAIR  511 

81 

A 

COKER  5110 

6.31 

BC 

STONEVILLE  7A 

80 

AB 

COKER  8103 

6.28 

BC 

OELTAPINE  45A 

79 

ABC 

OELTAPINE  16 

6.14 

BCD 

STONEVILLE  603 

77 

ABCD 

ACALA  1517-70 

6.  13 

BCD 

STONEVILLE  213 

76 

BCD 

CCKER  310 

6.06 

CDE 

COKER  310 

75 

CD 

STONEVILLE  213 

6.00 

CDE 

ACALA  1517-70 

75 

CD 

STONEVILLE  603 

5.94 

COEF 

OELTAPINE  16 

74 

DE 

OELTAPINE  45A 

5.74 

DEF 

CCKER  8103 

73 

DE 

STONEVILLE  7A 

5.71 

EF 

COKER  5110 

72 

DEF 

OELTAPINE  25 

5.65 

EF 

LOCKETT  4789A 

70 

EF 

MCNAIR  511 

5.58 

F 

OELCOT  277 

68 

F 

16 


1972  DELTA  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUMMARY 


VARIETIES  COMBINING  LOCATIONS 


VARIETY 


.  DRAWING 
MICRO- .  SLIVER 
NA IRE   .  UHM  .  MEAN 


ST  ELOMETER 


TO 


Tl 


El 


COLORI-  . 

METER  .  UNIF. 
RD   .     B     .  RATIO 


STONE VI LLE  213 

4.82 

1.  18 

0.95 

36.0 

18.2 

6.9 

73 

8.5 

81 

COKER  310 

4.60 

1.21 

0.  95 

37.1 

18.9 

6.7 

72 

8.2 

78 

DELTAPINE  25 

4.79 

1.18 

0.95 

37.2 

18.7 

7.2 

73 

7.8 

81 

STONEVI LLE  7A 

4.82 

1.  16 

0.91 

38.1 

17.8 

6.0 

73 

7.9 

78 

DELTAPINE  16 

4.65 

1.  18 

0.95 

35.2 

18.6 

8.6 

74 

7.6 

81 

COKER  8103 

4.27 

1.22 

1.00 

39.0 

20.0 

6.2 

73 

8.0 

82 

COKER  5110 

4.41 

1.21 

C.96 

36.6 

18.7 

7.1 

72 

8.1 

79 

DELCOT  277 

4.16 

1.23 

1.01 

36.4 

20.  1 

9.2 

71 

8.9 

82 

DELTAPINE  45A 

4.75 

1.15 

0.96 

34.9 

18.6 

8.1 

72 

7.7 

83 

STONEV ILLE  603 

4.37 

1.  16 

0.93 

36.2 

18.7 

7.3 

73 

8.0 

80 

MCNAIR  511 

4.66 

1.15 

0.94 

37.7 

19.5 

6.6 

72 

8.3 

82 

ACALA  1517-70 

4.06 

1.22 

0.99 

44.7 

22.9 

5.6 

73 

8.6 

81 

LOCKETT  4789A 

4.27 

1.15 

0.  94 

37.1 

18.0 

6.8 

73 

8.2 

82 

LOCATIONS  COMBINING  VARIETIES 


LOCATION 


.  DRAWING 
MICRO-.  SLIVER 
NAIRE    .  UHM   .  MEAN 


STELOMETER 


TO 


Tl 


El 


COLORI-  . 

METER  .  UNIF. 
RD  .     8     .  RATIO 


ROHMER  f  ARK. 


PORT*  VI LLE  t  MO. 

4.45 

i  14 

0.90 

34.8 

17.6 

7.2 

68 

7.5 

79 

ST  JOSEPH,  LA. 

4.45 

1.24 

0.98 

38.0 

19.4 

6.5 

71 

8.2 

79 

RIDGELY,  TN. 

4.49 

1.  18 

0.96 

35.7 

18.6 

8.0 

75 

8.4 

81 

ST«VILLE,  MISS. 

4.42 

1.18 

0.95 

38.9 

19.6 

7.0 

75 

9.3 

81 

CL' DALE,  ARK. 

4.60 

1.19 

0.99 

38.9 

19.6 

7.2 

73 

7.4 

84 

TUNICA,  MISS. 

4.66 

1.18 

0.^6 

->  a  -0 

20.0 

6.8 

73 

8.2 

82 

LINT  PCT. 

SEED  INDEX 

DELTAPINE  25 

40.8 

A 

DELCOT  277 

12.8 

A 

COKER  310 

40.4 

A 

LOCKETT  4789A 

12.4 

B 

CELTAPINE  45A 

39.4 

B 

ACALA  1517-70 

12.2 

B 

STONEVILLE  7A 

39.2 

8 

MCNAIR  511 

11.4 

C 

STONEVILLE  213 

39.1 

B 

COKER  8103 

11.3 

C 

DELTAPINE  16 

39. C 

BC 

CCKER  5110 

11.3 

c 

DELCOT  277 

38.3 

C 

STONEVILLE  603 

11.3 

c 

COKER  5110 

38.3 

C 

OELTAPINE  16 

11.1 

CD 

COKER  8103 

37.5 

D 

DELTAPINE  45A 

11.0 

CD 

STONEVILLE  603 

37.5 

D 

STONEVILLE  213 

11.  c 

CD 

MCNAIR  511 

37.  1 

DE 

CCKER  310 

11.0 

CD 

ACALA  1517-70 

36.5 

EF 

STONEVILLE  7A 

10.7 

DE 

LOCKETT  4789A 

35.8 

F 

DELTAPINE  25 

10.5 

E 

17 


1972  DELTA  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUMMARY 


SPAN  LENGTH,   50  PCT.  SPAN  LENGTH,   2.5  PCT. 


DELCfiT  277 

0.  56 

A 

COKER  8103 

0.56 

A 

AC ALA  1517-70 

0.56 

A 

COKER  310 

0.55 

AB 

COKER  5110 

0.55 

A8 

STONEVILLE  213 

0.54 

B 

STONE VI LLE  7A 

0.54 

B 

DELTAPINE  25 

0.54 

B 

STONEVILLE  603 

0.54 

8 

MCNAIR  511 

0.54 

B 

DELTAPINE  16 

0.54 

B 

DELTAPINE  45A 

0.54 

B 

LCCKETT  4789A 

0.53 

8 

CCKER  310 

1.21 

A 

COKER  8103 

1.20 

AB 

DELCOT  277 

1.19 

ABC 

ACALA  1517-70 

1.19 

ABC 

CCKER  5110 

1.19 

ABC 

DELTAPINE  16 

l.ie 

BCD 

STONEVILLE  7A 

1.17 

CD 

STONEVILLE  213 

1.16 

D 

STONEVILLE  603 

1.16 

D 

DELTAPINE  25 

1.16 

D 

MCNAIR  511 

1.  13 

E 

LOCKETT  4789A 

1.13 

E 

DELTAPINE  45A 

1.12 

E 

DRAWING  SLIVER,   UHH  DRAWING  SLIVER,  ME#N 


DELCOT  277 

1.23 

A 

DELCOT  277 

1.01 

A 

COKER  8103 

1.22 

A 

COKER  8103 

I. 00 

A 

ACALA  1517-70 

1.22 

A 

ACALA  1517-70 

0.99 

AB 

COKER  5110 

1.21 

A 

DELTAPINE  45A 

0.96 

BC 

COKER  310 

1.21 

A 

COKER  5110 

0.96 

BC 

DELTAPINE  16 

1.18 

B 

OELTAPINE  25 

0.95 

CD 

STCNEV ILLE  213 

1.18 

B 

COKER  310 

0.95 

CD 

DELTAPINE  25 

1.18 

B 

STONEVILLE  213 

0.95 

CD 

STONEVILLE  7A 

1.  16 

BC 

DELTAPINE  16 

0.95 

CD 

STONEVILLE  603 

1.16 

BC 

MCNAIR  511 

0.94 

CD 

DELTAPINE  45A 

1.15 

C 

LOCKETT  4789A 

0.94 

CD 

LOCKETT  4789A 

1.15 

c 

STONEVILLE  603 

0.93 

CD 

MCNAIR  511 

1.15 

c 

STONEVILLE  7A 

0.91 

D 

UNIFORMITY  RATIO  MICRCNAIRE 


DELTAPINE  45A 

83 

A 

STONEVILLE  213 

4.82 

A 

MCNAIR  511 

82 

AB 

STONEVILLE  7A 

4.82 

A 

DELCOT  277 

82 

AB 

DELTAPINE  25 

4.79 

AB 

LOCKETT  4789A 

8? 

AB 

DELTAPINE  45A 

4.75 

AB 

CCKER  8103 

82 

AB 

MCNAIR  511 

4.66 

AB 

STONEVILLE  213 

81 

ABC 

DELTAPINE  16 

4.65 

AB 

DELTAPINE  25 

81 

ABC 

COKER  310 

4.6C 

BC 

ACALA  1517-70 

81 

ABC 

CCKER  5110 

4.41 

CD 

DELTAPINE  16 

81 

ABC 

STONEVILLE  603 

4.37 

0 

STONEVILLE  603 

80 

BCD 

LOCKETT  4789A 

4.27 

DE 

COKER  5110 

79 

CD 

CCKER  8103 

4.27 

DE 

COKER  310 

78 

D 

DELCOT  277 

4.16 

EF 

STONEVILLE  7A 

78 

0 

ACALA  1517-70 

4.06 

F 
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1972  DELTA  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUMMARY 


STELOMETER  -  El 


CELCOT  277 

9. 

I 

A 

OELTAPINE  16 

8  • 

6 

8 

OELTAPINE  45A 

8. 

1 

C 

STONEV I LLE  603 

7, 

3 

0 

OELTAPINE  25 

7. 

2 

DE 

COKER  5110 

7. 

I 

DEF 

STONEV I LLE  213 

6. 

9 

EFG 

LCCKETT  4789A 

6. 

8 

PG 

COKER  310 

6. 

7 

G 

KCNAIR  511 

6. 

6 

G 

COKER  8103 

6. 

2 

H 

STONEVILLE  7A 

6. 

C 

H 

ACALA  1517-70 

5. 

6 

I 

STELOMETER  -  TG 


ACALA  1517-70 

44.  7 

A 

CCKER  8103 

39.0 

B 

STONEVILLE  7A 

38.  1 

BC 

MCNAIR  511 

37.7 

CO 

OELTAPINE  25 

37.2 

COE 

LOCKETT  4789A 

37.  1 

CDE 

CCKER  310 

37.  1 

COE 

CCKER  5110 

36.6 

DE 

OELCOT  277 

36.4 

EF 

STONEVILLE  603 

36.2 

EF 

STONEVILLE  213 

36. C 

EFG 

OELTAPINE  16 

35.2 

FG 

OELTAPINE  45A 

34.9 

G 

COLORIMETER  -RD 


OELTAPINE  16 

74 

A 

STONEVILLE  213 

73 

B 

LCCKETT  4789A 

73 

B 

COKER  8103 

73 

B 

STONEVILLE  603 

73 

B 

ACALA  1517-70 

73 

B 

STONEVILLE  7A 

73 

B 

CELTAPINE  25 

73 

B 

DELTAPINE  45A 

72 

B 

MCNAIR  511 

72 

8 

CCKER  310 

72 

B 

CCKER  5110 

72 

B 

OELCOT  277 

71 

1 

YARN  TENACITY 


AT  A  1   A     1  C  1  7     7  n 

1  A 

In  • 

7  A 

COKER  8103 

13. 

2 

B 

OELCOT  277 

13. 

1 

B 

MCNAIR  511 

12. 

4 

c 

DELTAPINE  25 

12. 

3 

CO 

COKER  5110 

1  ?  - 

2 

CDE 

LCCKETT  4789A 

12. 

0 

CDEF 

COKER  310 

11. 

9 

DEF 

1  I  • 

8 

EFG 

DELTAPINE  45A 

11. 

8 

EFG 

STONEVILLE  213 

11. 

7 

FG 

STONEVILLE  603 

11. 

6 

FG 

STONEVILLE  7A 

11. 

4 

G 

5  T  t  L  UM  t  T  t  K  — 

Tl 

A  T  A  1  A     1  *\  1  7*7/1 

7  7 

.9 

a 

OELCOT  277 

20 

.  1 

B 

CCKER  8103 

20 

.0 

B 

MCNAIR  511 

19 

.5 

B 

CCKER  310 

18 

.9 

C 

STONEVILLE  603 

18 

.7 

CD 

DELTAPINE  25 

18 

.  7 

CD 

CCKER  5110 

18 

.7 

CD 

DELTAPINE  45A 

18 

.6 

CDE 

DELTAPINE  16 

18 

.  6 

CDE 

STONEVILLE  213 

18 

.2 

DEF 

LCCKETT  4789A 

18 

.0 

EF 

STONEVILLE  7A 

17 

.8 

F 

CCH  CID  fMCTCD 

LULUK I M  t 1  t K 

D 

PFI  rf)T    77  7 

8. 

9 

A 

ATAI  A    1  SI  7—70 

8. 

6 

AB 

STONEVILLE  213 

8. 

5 

ABC 

MCNAIR  511 

8. 

3 

ABCD 

LOCKETT  4789A 

8. 

2 

A8CD 

COKER  310 

8. 

2 

ABCD 

CCKER  5110 

8. 

1 

BCD 

COKER  8103 

8. 

0 

BCD 

STONEVILLE  603 

8. 

c 

BCD 

STONEVILLE  7A 

7. 

9 

BCD 

DELTAPINE  25 

7. 

B 

CD 

DELTAPINE  45A 

7. 

7 

D 

DELTAPINE  16 

7. 

6 

D 
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1972  DELTA  REGIONAL  CCTTON  VARIETY  TEST 


• 

■  BOLL 

SIZE 

• 

• 

SPAN 

.  YIELD 

.  GRAM 

NO. 

LINT  . 

.  SEEO 

.  LENGTf- 

VTEN 

VARIETY 

.  LB 

.  LINT 

.  PER 

• 

PER 

• 

PCT.  . 

,  INDEX 

.  50 

2. 

5  . 

.     PER  ACRE 

.  BCLL 

* 

LB. 

• 

• 

.  PCT. 

PCT.  . 

ST 

JOSEPH, 

LA. 

DELTAPINE  25 

1239 

A 

5. 

77 

79 

41.0 

10.8 

.58 

1. 

21 

12.6 

STONEVILLE  213 

1167 

A 

6. 

25 

73 

39.9 

11.3 

.  57 

1. 

23 

12.  2 

STONEVILLE  7A 

1120 

AB 

6. 

28 

73 

39.  1 

11.7 

.57 

1. 

22 

11.9 

COKER  5110 

1059 

ABC 

5. 

57 

82 

38.  9 

11.2 

.57 

1. 

24 

12.1 

DELTAPINE  16 

1049 

ABC 

5. 

96 

76 

38.6 

11.3 

.57 

1. 

23 

12.  6 

COKER  8103 

1  ft  /.  c 

1045 

ABC 

5  » 

98 

76 

36.  1 

11.2 

.  59 

1  • 

26 

13.5 

DELTAPINE  45  A 

1039 

ABC 

5. 

62 

81 

38.6 

11.0 

.  57 

1. 

18 

12.3 

COKER  310 

949 

BC 

6. 

19 

74 

39.8 

11.1 

.55 

1. 

25 

12.0 

ACALA  1517-70 

932 

BCD 

7. 

13 

64 

36.3 

12.8 

.60 

1. 

23 

15.1 

CTflklCWTI   1   C  i. 

5TCNcVlLLc  603 

Q  1  i 

OL  U 

* 

6  • 

01 

76 

36.4 

11.9 

•  58 

i 

1. 

24 

11.8 

8  50 

C  D 

5a 

68 

80 

35.7 

11.8 

.58 

1. 

19 

1  C  •  7 

DELCOT  277 

842 

CD 

7. 

47 

61 

36.3 

13.7 

.60 

1. 

26 

13.6 

LOCKETT  4789A 

7  29 

D 

6. 

30 

72 

34.8 

13.  1 

.56 

1. 

18 

12.5 

ST 

'VILLEt 

MISS. 

DELTAPINE  25 

1002 

A 

5. 

68 

80 

40.9 

10.4 

.52 

1. 

11 

12.6 

DELTAPINE  16 

9  76 

AB 

6. 

29 

73 

38.9 

10.8 

.56 

1  . 

16 

12.3 

STONEVILLE  213 

968 

AB 

5. 

59 

81 

38.8 

10.5 

.  53 

1. 
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DELTAPINE  25  4.69 

DELTAPINE  45A  4.68 

COKER   8103  4.33 

MCNAIR   511  4.80 

LOCKETT  4789A  3.85 

ACALA    1517-70  4.18 


1.  19 

0.91 

35.7 

19.2 

7.2 

75 

8.3 

77 

I.  14 

0.86 

36.2 

16.8 

6.6 

76 

8.0 

76 

1.25 

1.04 

35.4 

19.5 

10.6 

73 

9.3 

83 

1.21 

0.96 

35.7 

18-.3 

8.3 

76 

8.5 

80 

1.  16 

0.93 

33.2 

17.6 

8.3 

76 

9.3 

80 

1.17 

0.94 

33.6 

18.0 

8.1 

75 

8.0 

81 

1.18 

0.96 

33.7 

18.5 

9.1 

77 

8.0 

82 

I.  18 

0.98 

35.4 

17.7 

8.3 

76 

8.5 

33 

1.17 

0.98 

32.9 

17.9 

8.7 

75 

7.3 

84 

1.23 

1.02 

37.4 

19.0 

6.7 

75 

8.0 

83 

1.15 

0.95 

36.7 

19.  1 

7.1 

76 

9.3 

83 

1.14 

0.93 

35.8 

17.6 

7.8 

76 

7.8 

82 

1.20 

0.95 

42.7 

22.0 

6.3 

75 

8.8 

80 

ROHWERt  ARK. 

STONEVILLF  213 
COKER  310 
COKER  8103 
STCNEVILLE  7A 
DELTAPINE  16 
STCNEVILLE  603 
DELCOT  277 
DELTAPINE  25 
COKER  5110 
DELTAPINE  45A 
MCNAIR  511 
ACALA  1517-70 
LOCKETT  4789A 
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1972  CENTRAL   REGIONAL  CCTTON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUMMARY 


VARIETIES  COMBINING  LOCATIONS 


• 

•  DULL 

clip 

•  • 

SPAN 

■ 

>   GR  AM 

.    li  J  i 

1  TMT 

.  LENGTH 

Y  TP  M 

V/  A  D  T  CTV 
V  A  K  1  t  1  T 

•        LD •  LIN' 

pen 

.    r  c  K 

or  t 

iMncy 

.  50 

2.5  . 

•   B  0L  L 

1  R 

#  • 

.  PCT. 

PCT.  . 

nc  1  TAD  IKlC     1  A 
Utt  1 Ar  INt     1  O 

q  an  a 

«i  77 
J  •  1  c 

O  U 

*7  7 

L  VJ  .  O 

.54 

1.16 

It  u. 

T  AlirPiT    CD— ^7 

6.06 

7  6 

^7  4 

1  1  1 
L  1  .  J 

.52 

1.13 

i  n  f> 

STONEVlLLE  7A 

920  A8 

5.41 

85 

38.3 

10.8 

.53 

1.  15 

11.0 

STONEV  ILLE  213 

911  A3C 

5.39 

85 

37.6 

10.5 

.53 

1.12 

10.7 

COKER  310 

889  ABC 

S.39 

85 

3B.6 

11. 0 

.54 

1.19 

11.4 

TPSA  110 

790  ABC 

5.67 

81 

36.2 

11.7 

.51 

1.17 

11.2 

LOCKETT  4789A 

710  8C 

6.14 

75 

34.  9 

12.2 

.53 

1.11 

11.4 

AC ALA  1517-70 

6  95  C 

5.97 

77 

35.5 

12.3 

.56 

1.19 

14.  1 

LOCATIONS  COMBINING  VARIETIES 


.  BOLL 

SIZE 

SPAN 

.  YIELD 

.   GP  AM 

.  NC. 

.   LINT  . 

SEED 

.  LENGTH 

YTEN 

LOCAT ION 

.     LB.  LINT 

.  PEP 

.  PER 

.   PCT.  . 

INDEX 

.   50       2.5  . 

.     PER  ACRE 

.  BOLL 

.  LB. 

•  • 

.  PCT.   PCT.  . 

BRADLEY,  ARK. 

1113  A 

5.41 

84 

38.6 

11.6 

.53  1.14 

11.4 

COL.   STA.,  TEX. 

1CE5  A 

5.96 

77 

33.5 

11. 1 

.54  1.18 

11.8 

BOSSIER  Ci  LA. 

1076  A 

5.  84 

78 

40.  5 

11.7 

.53.  1.18 

11.9 

N'CES  CT.t  TEX. 

626  B 

5.14 

89 

36.5 

10.6 

.53     I. 10 

11.3 

WESLAC0,  TEX. 

3  77  C 

6.24 

73 

36.0 

11.5 

.54  1.17 

11.1 

BOLL   SIZE,   GRAM   PEP  B CLL  BCLL   SIZE,   NJ.   PER  LB. 


LOCKETT  4789A 

6.14 

A 

CCKER  310 

85 

A 

TAMCCT  SP-37 

6.06 

AB 

STGNEVILLE  7A 

85 

A 

ACALA  1517-70 

5.97 

AB 

S  TONE  VI LLE  213 

85 

A 

DEL  TAP  I NE  16 

5.72 

ABC 

TPSA  110 

81 

AB 

TPSA  110 

5.67 

BC 

DELTAPINE  16 

80 

AB 

STCNEVI LLE  7A 

5.41 

C 

ACALA  1517-70 

77 

B 

STCNEVI LLE  213 

5.39 

C 

TAMCCT  SP-37 

76 

B 

CCKER  310 

5.39 

C 

LOCKETT  4789A 

75 

B 
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1972  CENTRAL   REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUMMARY 


VARIETIES  COMBINING  LCCATIONS 


VARI ETY 


.  DRAWING 
MICRD-.  SLIVER 
NA IRE  .  UHM  .  MEAN 


ST  ELOMETE  R 


TO 


Tl 


El 


COLORI-  . 

METER  .  UNIF. 
RO   .     B     .  RATIO 


DELTAPINE  16 
TAMCOT  SP-37 
STOMEV ILLF  7A 
STONE VI LLE  213 
COKER  310 
TPSA  110 
LOCKETT  4789A 
ACALA  1517-70 


4.71 

I.  16 

0.92 

33.8 

18.4 

9.0 

72 

7.3 

80 

4.03 

I.  1  1 

0.85 

33.2 

17.3 

7.5 

73 

6.8 

77 

4.97 

1.17 

0.93 

36.7 

18.2 

6.1 

71 

7.4 

80 

5.04 

1.15 

0.94 

34.1 

17.8 

7.8 

71 

8.0 

82 

4.83 

1.  19 

0.93 

35.8 

18.5 

6.9 

70 

8.2 

78 

4.73 

1.13 

0.88 

36.9 

17.8 

6.0 

71 

7.7 

78 

4.53 

1.12 

0.92 

36.0 

18.6 

6.8 

72 

8.5 

82 

4.26 

1.18 

0.94 

44.2 

22.3 

5.6 

71 

7.8 

79 

.LOCATIONS  COMBINING  VARIETIES 


.     DRAWING       .  STELOMETER         .  COLOR  I-  . 

.   MICRO-.     SLIVER         ....     METER       .  UNIF. 
LOCATION  .   NAIRE   .  UHM  .   MEAN   .     TO     *     Tl     .El     .RD.     B     .  RATIO 


BRADLEY, 

ARK. 

4.98 

1. 

15 

0.92 

39.2 

19.0 

6.5 

70 

6. 

6 

80 

COL.  STA. 

,  TEX. 

4.42 

1. 

16 

C.90 

35.7 

19.1 

7.2 

70 

6. 

3 

77 

BOSSIER  C 

.  i  LA. 

4.74 

1. 

17 

0.96 

38.6 

19.0 

6.7 

76 

9. 

3 

82 

N'CES  CT. 

,  TEX. 

4.94 

1. 

10 

0.88 

35.1 

18.5 

7.0 

69 

6. 

9 

80 

WESLACO, 

TEX. 

4.12 

1. 

17 

0.92 

33.1 

17.  5 

7.5 

71 

9. 

4 

79 

LINT  PCT. 


COKER  310  38.6  A 

STONEVILLE   7A  38.3  A 

DELTAPINE  16  37.7  A 

STONEVILLE   213  37.6  A 

TAMCGT   SP-37  37.4  AB 

TPSA  110  36.2  BC 

ACALA   1517-70  35.5  C 

LCCKETT  4789A  34.9  C 


SEED  INDEX 


ACALA  1517-70  12.3  A 

LOCKETT  4789A  12.2  A 

TPSA  110  11.7  AB 

TAMCOT  SP-37  11.3  BC 

COKER  310  11. 0  BCD 

STONEVILLE  7A  10.8  CD 

DELTAPINE   16  10.6  CD 

STONEVILLE   213  10.5  D 
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1972  CENTRAL   REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUMMARY 


SPAN  LENGTH, 

50  PCT. 

SPAN  LENGTH, 

2.5  PCT. 

ACALA  1517-70 

0.56 

A 

ACALA  1517-70 

1.19 

A 

COKER  310 

0.54 

B 

COKER  310 

1.19 

A 

OELTAPINE  16 

0.54 

B 

TPSA  110 

1.17 

AB 

LOCKETT  4789A 

0.53 

BC 

OELTAPINE  16 

1.16 

AB 

STONEVILLE  7A 

0.53 

BC 

STONEVILLE  7A 

1.15 

AB 

STONEVI LLE  213 

0.53 

BC 

TAMCCT  SP-37 

1.13 

AB 

TAMCOT  SP-37 

0.52 

CO 

STONEVILLE  213 

1.  12 

AB 

TPSA  110 

0.51 

0 

LOCKETT  4789A 

1.1 1 

B 

DRAWING  SLIVER,  UHP 


DRAWING  SL  IVER,  MEAN 


COKER  310 
ACALA  1517-70 
STONEVILLE  7A 
OELTAPINE  16 
STONEVILLE  213 
TPSA  110 
LOCKETT  4789A 
TAMCOT  SP-37 


.19  A 
.18  AB 
.17  ABC 


.16 
.15 
.13 
.12 
.11 


BC 
CD 
DE 
E 
E 


STONEVILLE  213 
ACALA  1517-70 
STONEVILLE  7A 
COKER  310 
LCCKETT  4789A 
OELTAPINE  16 
TPSA  110 
TAMCOT  SP-37 


0.94  A 
0.94  A 
0.93  A 
0.92  A 
0.92  AB 
0.92  AB 
0.88 
0.85 


BC 
C 


UNIFORMITY  RATIO 


STONEVILLE  213 

82 

A 

LCCKETT  4789A 

82 

A 

STONEVILLE  7A 

80 

AB 

DELTAPINE  16 

80 

AB 

ACALA  1517-70 

79 

AB 

TPSA  HO' 

78 

B 

COKER  310 

78 

B 

TAMCOT  SP-37 

77 

B 

MICRCNAI RE 


STONEVILLE   213  5.04  A 

STONEVILLE  7A  4.97  A 

COKER  310  4.83  AB 

TPSA  110  4.73  BC 

OELTAPINE   16  4.71  BC 

LOCKETT  4789A  4.53  C 

ACALA   1517-70  4.26  t 

TAMCCT  SP-37  4.03 
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REGIONAL  SUMMARY 


STELOMETER  -  El 
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OEL  TAP INE  16 

9.0  A 

ACALA  1517-70 
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A 

STONEVILLE  213 

7.8  B 

COKER  310 

11.4 

8 

TAMCOT  SP-37 

7. 5  B 

DELTAPINE  16 

11.4 

B 

COKER  310 

6.9  C 

LOCKETT  4789A 

11.4 

B 

LCCKETT  4789A 

6.8  C 

TPSA  110 
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BC 

STONEVILLE  7A 
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STONEVILLE  7A 

11.0 
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TPSA  110 
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STONEVILLE  213 

10.  7 

CO 

ACALA  1517-70 

5. 6  E 

TAMCCT  SP-37 

10.  6 

0 

STELOMETER  - 

TO 

STELCMETER  - 

Tl 

ACALA  1517-70 

44.2 

A 

ACALA  1517-70 

22.3 

A 

TPSA  110 

36.  9 

B 

LOCKETT  4769A 

18.6 

B 

STONEVILLE  7A 

36.  7 

BC 

COKEP  310 

18.5 

B 

LCCKETT  4789A 

36. C 

BC 

OFLTAPINE  16 

18.4 

B 

COKER  310 

35. e 

C 

STONEVILLE  7A 

18.  2 

BC 

STONEVILLE  213 

34.  1 

0 

STONEVILLE  213 

17.8 

BC 

DELTAPINE  16 

33.  8 

D 

TPSA  110 

17.8 

BC 

TAMCOT  SP-37 

33.2 

D 

TAMCOT  SP-37 

17.  3 

C 

COLORIMETER  -B 


COLORIMETER  -RD 


LOCKETT  4789A 
CCKER  310 
STONEVILLE  213 
ACALA  1517-70 
TPSA  110 
STONEVILLE  7A 
OELTAPINE  16 
TAMCCT  SP-37 


8.5  A 

8.2  AB 
8.C  AB 
7.8  ABC 

7.7  ABC 
7.4  BC 

7.3  BC 

6.8  C 


TAMCCT  SP- 

37 

73 

A 

OFLTAPINE 

16 

72 

AB 

LCCKETT  4789A 

72 

AB 

STONEVILLE 

213 

71 

BC 

ACALA  1517 

-70 

71 

BC 

TPSA  110 

71 

BC 

STONEVILLE 

7A 

71 

BC 

CCKER  310 

70 

C 
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• 

.  BOLL 
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•  • 
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.  YIELD 

.  GRAW 

.  NO. 

.  LINT  , 
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PCT.  . 

I  

COL. 

ST A. f  TEX. 
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73 

33.7 
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73 
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19 
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5. 

76 
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34.9 

10.6 

.54 

1. 

23 

11.8 

DELTAPINE  16 
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5. 

82 

78 

34.3 

10.3 

.56 

1. 

22 

11.8 
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5. 

38 
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.54 

1. 

16 
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LOCKETT  4789A 
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CD 

6. 

99 

65 

30.  7 

12.6 
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1. 

15 

11.3 
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D 

6. 

47 
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33.5 

12.4 
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1. 

20 
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WESLACOt  TEX. 
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A 

6. 

70 

68 

36.0 
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1. 

19 

10.7 
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B 

5. 

90 

77 
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10.5 
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1. 

19 
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BC 

6. 

95 

66 

33.8 

12.7 

.53 

1. 

14 

10.4 

OELTAPINE  16 

J  art 

□  L 

6. 

10 

75 

36.7 

10.-) 

.55 

1. 

17 

11.3 

STONEVILLE  7A 

5  1  J 

5. 

75 

79 

37.2 

10. 1 

•  54 

1. 

17 

STONE VILLE  213 

3  20 

BC 

5. 

95 

77 

36.3 

10.3 

.  53 

1. 

13 

9.9 

TPSA  110 

309 

C 

A. 

40 

71 

34.4 

12.8 

.51 

1. 

15 

10.7 

ACALA  1517-7C 

1  82 

D 

6. 

15 

75 

35.2 

12.7 

.56 

1. 

23 

13.6 

BRADLEY,  ARK. 

UcLTAPINc  16 

1466 

A 

5. 

60 

81 

39.9 

10.9 

.52 

1. 

13 

11.1 

SILINtVlLLt     £  l  S 

1412 

A 

5. 

12 

89 

40.0 

10.9 

.52 

1. 

11 

10.4 

CTflMCUTI  1  C  *TA 

i  i  UrJtVl  LLr    i  A 

1255 

B 

4. 

81 

95 

39.8 

10.8 

.53 

1. 

15 

10.4 

COKER  310 

1099 

C 

5. 

27 

87 

39.6 

11.7 

.53 

1. 

18 

U.2 

TAMCOT  SP-37 

1001 

CD 

5. 

72 

79 

38.6 

11.0 

.49 

1. 

09 

10.4 

ACALA  1517-70 

998 

CO 

5. 

83 

78 

35.4 

13.0 

.56 

1. 

18 

14.6 

TPSA  110 

865 

DE 

5. 

41 

85 

38.  0 

12.0 

.  50 

1. 

12 

10.6 

7  89 

E 

5. 

56 

82 

37.0 

12.4 

.54; 

1. 

12 

11.9 

BOSSIER  C, 
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DFLTAPTNF  1A 

13C9 

A 

5. 

72 

80 

41.2 

11.1 

.54 

1. 

16 

11.9 

STONFV  T  I  1  F    7 A 

J  >  UI1LV  1  LLC       1  H 

1274 

AB 

5. 

94 

77 

43.3 

11.6 

.53 

1. 

15 

11. 0 

1216 

AB 

5. 

27 

87 

42.3 

11.4 

.54 

1. 

18 

11.6 

STCNEV ILLE  213 

1150 

B 

5. 

60 

81 

41.8 

10.9 

.52 

1. 

12 

11.5 

TPSA  110 

9  53 

C 

5. 

70 

80 

39.4 

11.8 

.49 

1. 

39 

11.5 

ACALA  1517-70 

919 

C 

6. 

13 

74 

37.4 

12.4 

.55 

1. 

16 

14.1 

LOCKETT  4789A 

893 

c 

5. 

79 

79 

38.  7 

12.3 

.54 

1. 

09 

11.8 

TAMCOT  SP-37 

891 

c 

6. 

57 

69 

39.5 

12.2 

.52 

1. 

15 

11.  1 

N'CES  CT.t  TEX. 


TAMCOT  SP-37 

765 

A 

5.07 

90 

39.2 

10.2 

.51 

1.08 

10.3 

STCNEVILLE  213 

669 

B 

4.92 

93 

36.  2 

9.8 

.52 

1.07 

10.7 

OELTAPINE  16 

632 

BC 

5.37 

85 

36.0 

10.0 

.53 

1.10 

10.8 

COKER  310 

625 

BC 

4.  75 

96 

37.8 

10.6 

.53 

1.13 

11.0 

LOCKETT  4789A 

601 

CO 

5.41 

84 

34.  1 

11.2 

.50 

1.05 

11.6 

TPSA   1 10 

581 

CO 

5.57 

82 

36.0 

11.1 

.51 

1.07 

11.2 

STONEVILLE  7A 

569 

CO 

4.80 

95 

36.6 

10.6 

.51 

1.09 

10.8 

ACALA  1517-70 
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0 

9  fi 

87 

35.6 

10.8 

.56 
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.     DRAWING       -  STELOMETER         .  COLORI-  . 

.  MICRO-.     SLIVER         ....     METER       .  UNIF. 
VARIETY  .   NAIRE   .  UHM  .   MEAN   .     TO     .     Tl     .El     .  RO  .     8     .  RATIO 


COL. 

STA.,  TEX 

• 

TAMCOT  SP-37 

3.89 

1. 

10 

0.84 

32.1 

17.6 

7.6 

71 

5.0 

77 

TPSA  110 

4.66 

1. 

15 

0.90 

36.5 

17.5 

6.3 

70 

6.0 

78 

STONEV ILLE  7A 

4.77 

1. 

19 

0.  92 

36.0 

18.7 

6.6 

69 

6.8 

78 

COKER  310 

4.56 

1. 

18 

0.87 

35.5 

19.5 

6.9 

69 

6.3 

74 

OELTAPINE  16 

4.26 

1. 

17 

0.87 

33.1 

18.5 

9.1 

72 

5.5 

74 

STONEV ILLE  213 

4.61 

1. 

18 

0.95 

33.6 

18.  7 

8.4 

70 

6.3 

81 

LOCKETT  4789A 

4.30 

1. 

14 

0.91 

35.1 

18.5 

7.3 

71 

8.5 

80 

AC ALA  1517-70 

4.32 

1.  18 

0.88 

43.3 

23.  3 

5.4 

69 

6.3 

75 

WESLACO,  TEX. 


TAMCOT  SP-37 

3.70 

1.15 

0.86 

31.0 

16.8 

7.5 

72 

8.3 

75 

COKER  310 

4.28 

1.21 

0.93 

31.5 

16.8 

7.4 

69 

10.5 

77 

LOCKETT  4789A 

4.19 

1.  12 

C.  92 

32.0 

16.7 

7.5 

72 

9.3 

83 

DELTAPINE  16 

3.90 

1.  19 

0.96 

31.5 

17.4 

9.8 

72 

8.8 

82 

STONEVILLE  7A 

4.27 

1.17 

0.95 

34.7 

18.1 

6.9 

72 

9.0 

81 

STONEV ILLE  213 

4.69 

1.  16 

0.93 

31.1 

16.  8 

7.9 

70 

9.8 

80 

TPSA  110 

4.20 

1.11 

0.  86 

33.6 

17.1 

6.3 

69 

9.5 

77 

ACALA  1517-70 

3.70 

1.  19 

0.93 

39.6 

19.8 

6.2 

72 

10.5 

78 

BRADLEY,  ARK. 


DELTAPINE  16 
STONEVILLE  213 
STONEV ILLE  7A 
COKER  310 
TAMCOT  SP-37 
ACALA  1517-70 
TPSA  110 
LOCKETT  4789A 


DELTAPINE  16 
STONEVILLE  7A 
COKER  310 
STONEVILLE  213 
TPSA  110 
ACALA  1517-70 
LOCKETT  4789A 
TAMCOT  SP-37 


5.28 
5.54 
5.34 
5.14 
4.16 
4.54 
5.10 
4.72 


4.96 
5.29 
4.76 
5.17 
4.65 
4.35 
4.64 
4.07 


1.15 
1.  16 
1.  15 
1.20 
1.07 
1.20 
1.15 
1.  13 


1.17 
1.  18 
1.21 
1.17 
1.  14 
1.  17 
1.13 
1.  16 


0.94 

36.9 

18.9 

7.8 

71 

6.5 

82 

0.96 

36.4 

18.0 

7.4 

68 

6.8 

83 

0.91 

39.5 

17.4 

5.4 

70 

6.0 

79 

0.96 

39.1 

18.7 

6.5 

67 

7.5 

81 

0.81 

36.0 

17.7 

7.4 

73 

6.5 

76 

0.99 

47.8 

24.3 

5.4 

70 

6.3 

83 

0.92 

38.7 

17.6 

5.9 

70 

7.0 

80 

0.88 

38.9 

19.3 

6.0 

70 

6.5 

78 

BCSSIER 

LA. 

0.94 
0.97 
0.97 
0.99 
0.91 
0.95 
0.96 
0.94 


35.3 
38.5 
37.8 
37.0 
39.0 
46.9 
39.2 
34.8 


18.  8 
18.6 
18.7 
17.9 
18.6 
21.7 
19.8 
18.0 


9.4 
5.4 
6.9 
7.3 
5.5 
5.5 
6.3 
7.3 


76 
77 
77 
76 
77 
77 
76 
76 


9.3 
9.0 

10.8 
9.5 
8.8 

10.0 
9.5 
7.5 


81 
82 
80 
85 
80 
81 
86 
82 


TAMCOT  SP-37 
STONEVILLE  213 
OELTAPINE  16 
COKER  310 
LOCKETT  4789A 
TPSA  110 
STONEVILLE  7A 
ACALA  1517-70 


N'CES  CT.t  TEX. 

4.34  1.05  0.79 

5.19  1.09  0.87 

5.16  1.08  0.  86 

5.41  1.14  0.92 

4.80  1.08  0.91 

5.02  1.08  C.82 

5.19  1.13  0.90 

4.40  1.17  °"9329 


32.2 

16.3 

7.8 

73 

6.8 

76 

32.1 

17.5 

7.8 

70 

7.8 

80 

32.1 

18.2 

8.9 

71 

6.3 

80 

34.8 

18.9 

6.6 

67 

6.  0 

81 

34.6 

18.5 

6.9 

70 

8.8 

85 

36.4 

18.4 

5.8 

69 

7.3 

77 

34.7 

17.9 

6.2 

70 

6.5 

80 

43.5 

22.2 

5.6 

66 

6.3 

79 

1972  PLAINS  REGIONAL   COTTON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUMMARY 


VARIETIES  COMBINING  LCCATIOKS 


.  BOLL 

SIZE 

• 

• 

• 

SPAN 

• 

VI 

ELD 

.  GRAM 

.  NO. 

• 

LINT  . 

SEED  . 

LENGTH 

YTEN 

VARIETY 

• 

LB 

.  LINT 

.  PER 

.  PER 

• 

PCT.  . 

INDEX  . 

50 

2. 

5  . 

• 

PER  ACRE 

.  BC 

LL 

.  LB. 

• 

* 

• 

PCT. 

PCT.  . 

TAMCOT  788 

505 

A 

6. 

19 

76 

36,7 

11 

.5 

.52 

1 . 

13 

12.9 

COKER  5110 

477 

AB 

6. 

13 

76 

37.6 

11 

.5 

.55 

1. 

18 

12.2 

LOCKETT  BXL 

464 

ABC 

6. 

25 

74 

35.7 

12 

.0 

.52 

1. 

13 

11.9 

DELTAPINE  16 

457 

ABC 

5. 

50 

84 

36.8 

11 

.3 

.54 

1. 

17 

11.8 

COKER  310 

452 

ABC  D 

5. 

53 

84 

38.0 

11 

.8 

.55 

1. 

20 

11.9 

PAYMASTER  202 

451 

ABC  D 

6. 

68 

6-9 

35.5 

12 

.5 

.49 

1. 

02 

11.8 

WESTBURN  70 

449 

ABCO 

5  . 

86 

79 

35.0 

11 

.4 

.50 

1. 

09 

10.7 

LOCKETT  4789A 

448 

A  BCD 

5. 

91 

78 

33.3 

11 

.8 

.53 

1. 

13 

11.9 

STRIPPER  CALA 

S 

443 

ABC  D 

6. 

28 

74 

34.  0 

12 

.2 

.51 

1. 

10 

12.3 

PAYMASTER  111- 

-A 

436 

BCO 

7. 

40 

63 

35.1 

12 

.9 

.52 

1. 

10 

12.0 

418 

BCD 

6. 

34 

5  o  .  i. 

12 

.1 

1. 

11 

ACALA  1517-70 

402 

CDE 

6. 

04 

77 

35.0 

13 

.3 

.57 

1. 

20 

15.0 

LANKART  LX571 

398 

CDE 

7. 

24 

65 

35.6 

13 

.3 

«  _>  C 

1. 

11 

10.7 

GREGG  35W 

3E6 

DE 

5, 

97 

77 

34.6 

12 

.7 

.51 

1. 

06 

13.0 

LANKART  3840 

347 

E 

6. 

79 

68 

34.9 

13 

.1 

.54 

1. 

13 

11.6 

SUBREGIONAL  SUMMARY 

COMBINING 

LUBBOCK  ( 

TOO! 
I  K  K  1 

LUBBOCK  (DRY), 

PLAINVIEW  AND 

L  AMES A 

TAMCOT  788 

797 

A 

6. 

02 

76 

36.6 

10 

.3 

.52 

1. 

15 

12.9 

COKER  5110 

723 

A3 

5. 

94 

77 

37.1 

10 

.3 

.  54 

1. 

19 

12.0 

STRIPPER  CALA 

S 

6  77 

BC 

5. 

90 

77 

34.  1 

11 

.0 

.  49 

1. 

10 

12.  1 

COKER  310 

6  72 

BC 

5. 

58 

83 

37.5 

10 

.5 

.  54 

1. 

22 

12.2 

LOCKETT  BXL 

656 

BCO 

6. 

15 

74 

35.0 

11 

.6 

•  52 

1. 

14 

11.9 

PAYMASTER  202 

646 

BCO 

6. 

54 

71 

34.5 

11 

.5 

•  49 

1. 

02 

11.5 

ACALA  lpU7-70 

642 

BCD 

6. 

30 

73 

33.  3 

12 

.6 

.5  I 

1. 

21 

14.7 

LOCKETT  4789A 

6  26 

BCO 

5. 

71 

81 

33.9 

11 

.0 

.52 

1. 

15 

11.  8 

DELTAPINE  16 

626 

BCD 

5. 

13 

89 

36.3 

10 

.3 

.53 

1. 

17 

11.6 

PAYMASTER  111- 

-A 

625 

BCD 

7. 

48 

62 

34.1 

12 

.3 

.52 

1. 

11 

12.0 

WESTBURN  70 

6  24 

BCD 

5  . 

75 

80 

34.9 

10 

.6 

.48 

1. 

09 

10.5 

LOCKETT  4789 

595 

CD 

6 . 

03 

78 

30.0 

1 1 

.3 

.51 

1  ^ 

1?. 

1 1.2 

GREGG  35W 

556 

CDE 

6. 

22 

74 

34.  4 

1? 

.0 

.51 

I. 

09 

12.9 

LANKART  LX571 

5  46 

DE 

6. 

82 

68 

34.3 

13 

.0 

.51 

1. 

11 

10.6 

LANKART  3840 

451 

E 

6. 

34 

73 

32.9 

12 

.1 

.53 

1. 

15 

11.8 

SUBREGIONAL    SUMMARY  COMBINING  CHILLI COTHE   URR),  CHILLICOTHE    (DRY),  ALTUS, 


CHICKASHA   (  IRR  ) ,    MANGUfl  ANO  CHI CKASHA  (DRY 


DELTAPINE  16 

345 

A 

5. 

75 

81 

37.  1 

12.0 

.55 

1.17 

11.6 

LOCKETT  BXL 

337 

AB 

6. 

32 

74 

36.  1 

12.3 

.53 

1.12 

11.9 

WESTBURN  70 

333 

ABC 

5. 

93 

78 

35.2 

11.9 

.51 

1.09 

10.8 

LOCKETT  4789A 

330 

ABC 

6. 

04 

77 

33.7 

12.3 

.  53 

1.12 

12.0 

PAYMASTER  202 

320 

A  BC  D 

6. 

77 

69 

36.1 

13.1 

.50 

1.01 

12.0 

COKER  5110 

313 

A  BCD 

6. 

25 

75 

37.9 

12.3 

.56 

1.17 

12.3 

PAYMASTER  111- 

A 

310 

A  BCD 

7. 

34 

63 

35.7 

13.3 

.52 

I.  10 

12.0 

TAMCOT  788 

310 

A  BCD 

6. 

30 

75 

36.8 

12.4 

.52 

1.12 

12.9 

COKER  310 

3  06 

ABC  D 

5. 

49 

84 

38.4 

12.6 

.55 

1.18 

11.7 

LANKART  LX571 

300 

ABC  D 

7. 

52 

63 

36.4 

14.3 

.  53 

1.10 

10.  8 

LOCKETT  4789 

3C0 

ABCD 

6. 

54 

71 

35.4 

12.6 

.53 

1. 10 

11.5 

STRIPPER  CALA 

S 

2£6 

BCDE 

6. 

52 

71 

34.  0 

13.0 

.51 

I. 10 

12.4 

LANKART  3840 

277 

CDE 

7. 

09 

65 

36.2 

13.3 

.54 

1.11 

11.4 

GREGG  35W 

272 

DE 

5. 

81 

79 

34.7 

13.2 

.51 

1.04 

13.0 

ACALA  1517-70 

242 

E 

5. 

88 

79 

36.  2 

13.7 

.56 

1.  19 

15.3 

30 


1972  PLAINS  REGIONAL  CCTTON  VARIETY  TEST 
PFGIONAL  SUMMARY 

VARIETIES  COMBIMNG  LCCATIONS 


.     OPAWING       .  STELCMETER         .   COLCRI-  . 

.    MICPC-.      SLIVFP  ....      METER       .  UN  I F . 

VARIETY  .   NAIRE    .  UHM    .    MEAN    .     TO     .     T 1      .    E 1     .   RD   .      B      .  RATIO 


TAMCOT  788 

4.03 

1.12 

0. 

91 

4  1 

.0 

20.6 

6. 

5 

74 

7. 

8 

8  1 

COKER  5110 

4.46 

1.  19 

c. 

97 

35 

.5 

18.8 

8  . 

2 

73 

7. 

6 

82 

LOCKETT  BXL 

4.37 

1.  13 

c. 

94 

36 

.2 

18.9 

8. 

0 

73 

7. 

8 

83 

OELTAPINE  16 

4.60 

1  .  17 

0. 

97 

33 

.8 

18.5 

10. 

I 

74 

7. 

3 

83 

COKER  310 

4  .69 

1.20 

c. 

98 

35 

.8 

18.9 

8. 

1 

72 

7. 

9 

82 

PAYMASTFP  202 

4.65 

1.02 

0. 

87 

37 

.2 

19.3 

7. 

6 

74 

7. 

3 

85 

WESTBURN  70 

3.94 

I.  07 

0. 

87 

33 

.9 

17.4 

8. 

5 

74 

7. 

8 

81 

LOCKETT  4789A 

4.30 

1.  13 

c. 

93 

36 

.3 

18.6 

7. 

9 

74 

7. 

8 

82 

STRIPPER  CALA  S 

4.20 

1.08 

0. 

89 

39 

.5 

19.5 

6. 

9 

74 

7. 

6 

82 

PAYMASTER  lil-A 

4.68 

I. 11 

0. 

93 

37 

.3 

19  .2 

7. 

7 

73 

7. 

5 

84 

LOCKETT  4789 

4.47 

1.  12 

c. 

93 

35 

.9 

18.4 

7. 

9 

73 

7. 

8 

83 

ACALA  1517-70 

4.34 

1.21 

1. 

00 

44 

.2 

23.  1 

6. 

6 

73 

8. 

0 

83 

LANKART  LX571 

4.74 

1.11 

0. 

92 

33 

.8 

17.3 

8. 

7 

73 

7. 

9 

83 

GREGG  35W 

4.22 

1.07 

0. 

90 

38 

.8 

20.  7 

8. 

0 

73 

7. 

5 

84 

LANKART  3840* 

4.90 

1.  14 

0. 

95 

37 

.2 

19.0 

7. 

3 

73 

7. 

4 

83 

SUBREGI3NAL   SUMMARY  COMBINING   LUBBCCK    (IPP>    AMP  LUBBOCK  (DRY), 


PLA1NVIEW  AND  LAMESA 


TAMCOT  788 

3. 

78 

I.  15 

0. 

93 

37.7 

19 

.9 

7.3 

78 

7. 

8 

81 

COKER  5110 

3. 

9C 

1.20 

C. 

98 

32.6 

17 

.7 

9.2 

77 

7. 

9 

82 

STRIPPER  CALA 

3. 

75 

1.09 

0. 

88 

36.2 

18 

.5 

8.0 

78 

7. 

6 

81 

COKER  310 

4. 

21 

1.23 

1. 

01 

33.3 

18 

.  1 

9.1 

76 

7. 

9 

82 

LOCKETT  BXL 

3. 

94 

1.15 

0. 

95 

32.9 

lfi 

.  0 

9.2 

78 

8. 

0 

83 

PAYMASTER  202 

4. 

14 

1.04 

0. 

87 

33.1 

17 

.9 

8.7 

78 

7. 

6 

84 

ACALA  1517-70 

4. 

10 

1.  23 

1. 

03 

40.6 

21 

.8 

7.3 

78 

8. 

0 

83 

LOCKETT  4789A 

3. 

77 

1.16 

0. 

96 

32.9 

17 

.7 

8.7 

78 

7. 

9 

82 

OELTAPINE  16 

3. 

97 

1.17 

0. 

97 

30.8 

17 

.3 

11.2 

78 

7. 

6 

83 

PAYMASTER  111- 

•A 

4. 

26 

1.12 

c. 

93 

34.3 

18 

.0 

8.7 

77 

8. 

0 

83 

WESTBURN  70 

3. 

59 

1.07 

0. 

85 

31.3 

16 

.6 

9.4 

77 

'8. 

0 

80 

LOCKETT  4789 

3. 

78 

1.12 

0. 

91 

32.8 

17 

.  1 

8.7 

78 

8. 

3 

81 

GREGG  35W 

3. 

79 

1.12 

0. 

95 

35.4 

20 

.  1 

9.2 

77 

8. 

2 

85 

LANKAPT  LX571 

4. 

19 

1.13 

0. 

93 

30.8 

16 

.5 

9.7 

77 

8. 

0 

82 

LANKART  3840 

3. 

98 

I.  16 

0. 

96 

33.5 

17 

.9 

8.2 

78 

7. 

4 

83 

SUBREGICNAL   SUMMARY  COMBINING  CHLLICOTHF.    IIRP),   CHI  LL ICOTHE    (DRY),  ALTUS, 


CHICK ASHA   (  I RR ) t   MANGUM  ANO  CHICKASHA  (DRY 


OELTAPINE  16 

5.03 

1.17 

0. 

98 

35. 

8 

19 

.  2 

9.4 

72 

7. 

2 

83 

LOCKETT  BXL 

4.65 

1.12 

0. 

94 

38. 

3 

19 

.5 

7.3 

71 

7. 

6 

84 

WESTBURN  70 

4.  18 

1.07 

C. 

88 

35. 

6 

17 

.9 

7.8 

71 

7. 

8 

81 

LOCKETT  4789A 

4.64 

1.11 

0. 

92 

38. 

5 

19 

.  3 

7.3 

71 

7. 

7 

83 

PAYMASTER  202 

4.98 

1.01 

0. 

87 

39. 

9 

20 

.2 

6.8 

71 

7. 

1 

86 

COKER  5110 

4.84 

I.  17 

C. 

97 

37. 

3 

19 

.6 

7.5 

7C 

7. 

4 

82 

PAYMASTER  111- 

■A 

4.97 

1. 10 

0. 

93 

39. 

4 

19 

.9 

7.1 

70 

7. 

2 

85 

TAMCOT  738 

4.20 

1. 10 

c. 

89 

43. 

I 

21 

.2 

6.0 

71 

7. 

9 

81 

COKER  310 

5.01 

1.  18 

c. 

97 

37. 

4 

19 

.  5 

7.5 

70 

8. 

0 

82 

LANKART  LX571 

5.10 

1 .10 

0. 

92 

35. 

8 

17 

.9 

8.0 

70 

7. 

8 

83 

LOCKFTT  4789 

4.93 

1.11 

0. 

93 

38. 

0 

19 

.2 

7.3 

71 

7. 

5 

84 

STRIPPER  CALA 

S 

'♦.50 

1.08 

0. 

89 

41. 

6 

20 

.2 

6.2 

71 

7. 

6 

82 

LANKART  3840 

5.51 

1.12 

0. 

94 

39. 

7 

19 

.7 

6.7 

70 

7. 

5 

84 

GREGG  35W 

4.51 

I.  04 

c. 

e7 

41. 

0 

21 

.2 

7.2 

70 

7. 

0 

84 

ACALA  1517-70 

4.50 

1.19 

0. 

98 

46. 

7 

24 

.0 

6.1 

71 

8. 

0 

82 

31 


1972   PLAINS  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUMMARY 


LOCATIONS  COMBINING  VARIETIES 


.  BOLL 

SIZE 

SPAN 

VI  ELD 

.  GRAM 

•  NC  • 

.   LINT    .  SEFD 

.  LENGTH 

YTEN 

i  nr at i dm 

LB. 

LINT 

.  PER' 

.  PEP. 

.    PCT.  INDEX 

.  50 

2. 

5  . 

* 

PER 

ACRE 

.  BCLL 

•  LB. 

* 

.  PCT. 

PCT.  . 

1    AMLC A  TCV 
UHH  LjMf       1  C  A 

7  78 

A 

6. 

80 

68 

14    ft  114 

.51 

1. 

13 

TH     (  I  P  R  1  n     f~iK  1  A  - 

v_/  n  •  |  1  r  r.  /  f      _  n.  L.  w  • 

7  64 

A 

7. 

77 

59 

36. 4  13.1 

.58 

1. 

19 

12.9 

LUBPOCK  (DRY) 

660 

B 

6. 

17 

74 

34.9  11.6 

.53 

1  . 

13 

12.2 

PLAINVIEW,  TEX 

596 

C 

6. 

39 

72 

36.9  11.5 

.50 

1. 

10 

11.4 

CL.URR.),  TEX. 

498 

D 

6. 

95 

66 

34.1  13.8 

.54 

1. 

13 

12.  1 

LUBBOCK  (IRR) 

4  89 

D 

5. 

15 

89 

31.9       11. 0 

.54 

1. 

18 

12.7 

ALTUSt  OKLA. 

1  89 

E 

6. 

26 

73 

35.2  13.9 

.56 

1. 

15 

12.5 

CL  .  1  UR  t  J)     1  t  X  . 

171 

E 

4. 

99 

i O • i  lUt) 

.46 

0. 

99 

C.H  .  {  DRY  ) »  OKLA. 

156 

E 

5. 

53 

83 

37.5  12.1 

.  51 

1. 

08 

12.5 

MANGUM,  TKLA. 

53 

F 

■ 

A 

D  . 

1  c. 

69 

34.6  13.7 

.55 

1. 

16 

12.3 

ftfll  1     S  T  7  F.    CR  AM 

DULL      J  HLf      \J      *-*  m 

P  F  R 

r  C  ~ 

BOLL 

BOLL  SIZE, 

NO  a  PEP' 

LB. 

PAYMASTER    1  1  1  —  A 

7 

f  4 

4C  A 

DEL  TAP  I NE 

16 

84  A 

1 ANK ART    1 XS7 1 

7  t 

24  A 

C0KEP  310 

84  A 

1  AN  K  A  R  T  0 

A 

O  • 

79 

a 

ViESTBUR  N  70 

79 

B 

PAYMASTFR  202 

6 . 

68 

B 

LOCKETT  4789A 

78 

BC 

LOCKETT  4789 

6  . 

34 

C 

ACALA  1517 

-70 

77 

BC 

STRIPPER   CALA  S 

6  . 

28 

CD 

GPEGG  35W 

77 

■BC 

1  OCK  FTT  RXI 

t, 

o  . 

25 

CDE 

TAMC0T  7fa8 

76 

BC 

TAMfriT  7flfl 

A 

o  . 

19 

CDEF 

CCKER  5110 

76 

BC 

COKER  5110 

6. 

12 

CDEF 

LOCKETT  BXL 

74 

C 

AC ALA  1517-70 

6. 

04 

CDEF 

STRIPPER   CALA  S 

74 

C 

GREGG  35W 

5. 

97 

DEF 

LCCKETT  4789 

74 

C 

LOCKETT  4789A 

5. 

91 

EF 

PAYMASTER 

202 

69 

D 

niESTBURN  70 

5. 

36 

F 

L  ANK ART  3840 

68 

0 

•OKER  310 

5. 

53 

G 

LANKART  LX571 

t  5 

CE 

1ELTAPINE  16 

5. 

5C 

G 

PAYMASTER 

lll-A 

63 

E 

LINT  PCT. 


SEED  INDEX 


CCKER  310 
CCKER  5110 
DELTAPINE  16 
TAMCCT  788 
LOCKETT  BXL 
LANKART  LX571 
PAYMASTER  202 
PAYMASTER  lll-A 
ACALA  1517-70 
WESTBURN  70 
LANKART  3840 
GREGG  35W 
STRIPPER  CALA  S 
LOCKETT  4789A 
LOCKETT  4789 


38. C 

A 

37.6 

A 

36.  8 

AB 

36.7 

ABC 

35.  7 

BCD 

35.6 

BCD 

35.5 

BCD  E 

35.  1 

CDE 

35.0 

DE 

35.  C 

DE 

34.9 

DE 

34.6 

DEF 

34. C 

DE* 

33.8 

EF 

33.2 

F 

LANKART  LX571 

13. 

8 

A 

ACALA  1517-70 

13. 

-a 

AB 

LANKART  3840 

13. 

1 

BC 

PAYMASTER  lll-A 

12. 

9 

8CD 

GREGG  35W 

12. 

7 

CDE 

PAYMASTER  202 

12. 

5 

DEF 

STRIPPER  CALA  S 

12. 

2 

pFG 

LCCKETT  4789 

12. 

1 

FG 

LCCKETT  BXL 

12. 

0 

FGH 

LCCKETT  4789A 

11. 

8 

GHI 

COKER  310 

11. 

8 

GHI 

TAMCOT  788 

11. 

5 

HI 

CCKER  5110 

11. 

5 

HI 

WESTBURN  7U 

11. 

4 

I 

DELTAPINE  16 

11. 

3 

I 
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1972  PLAINS  REGIONAL   COTTON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUMMARY 

LOCATIONS  COMBINING  VARIETIES 


.     DRAWING       .  STELOMETER         .  COLORI-  . 

.   MICRO- .     SLIVER         .  .  METER       .  UNIF. 

LOCATION  .  NAIRE   .  UHM   .   MEAN   .     TO     .     Tl     .El     .  RO  .     B     .  RATIO 


LAMFSA,  TEX 

4.21 

1.  14 

0.93 

33.4 

17.8 

8.6 

76 

7.4 

82 

CH.(IRR),  OKLA. 

4.79 

1.20 

1.03 

37.5 

20.0 

7.8 

76 

8.3 

85 

LUBBOCK    { DRY ) 

3.  15 

I.  16 

0.96 

34.  6 

18.8 

9.0 

79 

8.5 

83 

3LAINVIEW,  TEX 

3.93 

1.10 

0.90 

33.9 

17.6 

8.4 

77 

7.6 

82 

CL.URR.).  TEX. 

5.03 

1.  13 

C.  92 

36.9 

19.4 

7.6 

67 

6.6 

82 

LUBBCCK   { I RR ) 

3  .38 

I.  18 

0.97 

33.6 

18.7 

9.4 

78 

7.9 

82 

ALTLS,  OKLA. 

4.54 

1.14 

C.95 

38.4 

20.4 

7.5 

71 

7.7 

83 

CL  .  (DRY  J ,  TEX. 

4.99 

0.98 

0.  80 

40.5 

19.1 

6.6 

65 

7.0 

82 

CH. (DRY) ,  OKLA. 

4.59 

1.  08 

0.89 

42.9 

20.0 

6.7 

74 

8.7 

83 

MANGUM,  OKLA. 

4.69 

1.15 

0.96 

39.1 

20.6 

7.1 

70 

6.9 

83 

DRAWING  SLIVER,  UHM 


ACALA  1517-70 

1 

.21 

A 

COKER  310 

1 

.20 

A 

COKER  5110 

I 

.19 

48 

DEL  TAP  I NE  16 

I 

.17 

B 

LANKART  3840 

I 

.  14 

C 

LCCKETT  BXL 

1 

.13 

CO 

LCCKETT  4789A 

1 

.13 

CD 

TAMCOT  788 

1 

.12 

CD 

LCCKETT  4789 

1 

.12 

CD 

PAYMASTER  111-A 

1 

.11 

D 

LANKART  LX571 

1 

.11 

D 

STRIPPER  CALA  S 

1 

.08 

E 

GREGG  35W 

1 

.07 

E 

WESTBURN  70 

1 

.07 

E 

PAYMASTER  202 

1 

.02 

DRAWING   SLIVER,  MEAN 


ACALA  1517-70 

1.00 

A 

CCKER  310 

0.98 

AB 

DELTAPINE  16 

0.97 

ABC 

COKER  5110 

0.97 

ABC 

LANKART  3840 

0.95 

BCD 

LOCKETT  BXL 

0.94 

CDE 

LOCKETT  4789A 

C.92 

DEF 

PAYMASTER  111- 

•A 

0.93 

DEF 

LOCKETT  4789 

0.93 

DEF 

LANKART  LX571 

0.92 

DEFG 

TAMCOT  788 

0.91 

EFG 

GREGG  3  5W 

0.90 

FGH 

STRIPPER  CALA 

S 

0.89 

GH 

PAYMASTER  202 

0.87 

H 

WESTBURN  70 

0.87 

H 

SPAN  LENGTH,    2.5  PCT. 


ACALA  1517-70 

1.20 

A 

COKER  310 

1.20 

A 

COKER  5110 

1.18 

AB 

DELTAPINE  16 

1.17 

B 

TAMCCT  788 

1.13 

C 

LOCKETT  4789A 

1.13 

C 

LOCKETT  BXL 

1.13 

c 

LANKART  3840 

1.13 

c 

LANKART  LX571 

1.11 

CD 

LCCKETT  4789 

1.11 

CD 

STRIPPER   CALA  S 

1 . 1  C 

D 

PAYMASTER  lll-A 

1. 10 

D 

WFSTBURN  70 

1.09 

D 

GREGG  35W 

1.06 

PAYMASTER  202 

1.02 

SPAN  LENGTH,   50  PCT. 


ACALA  1517-70 

0.57 

A 

CCKER  5110 

0.55 

B 

COKER  310 

0.55 

B 

DELTAPINE  16 

0.54 

BC 

LANKART  3840 

0.54 

BC 

LOCKETT  4789A 

0.53 

CD 

LANKART  LX571 

0.52 

DE 

LCCKETT  BXL 

0.52 

DE 

PAYMASTER  lll-A 

0.52 

DE 

TAMCCT  788 

0.52 

DE 

LCCKETT  4789 

0.52 

DE 

GREGG  35W 

0.5  1 

EF 

STRIPPER  CALA  S 

0.51 

EF 

WESTBURN  70 

0.50 

F 

PAYMASTER  202 

0.49 
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197?  PLAINS  RFGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUMMARY 


STE LOME  TE  R  -  El 


YARN  TENACITY 


DEL  TAPI NE  16 

10. 1 

A 

ACALA  1517-70 

15.0 

A 

LANKART  LX571 

8.7 

B 

GREGG  35W 

13.0 

B 

WESTBURN  70 

8.5 

BC 

TAMCOT  788 

12.9 

B 

COKER  5110 

8.2 

CD 

STRIPPER  CALA  S 

12.3 

C 

CGKER  310 

8.  1 

D 

COKER  5110 

12.2 

CD 

LCCKETT  BXL 

8.0 

DE 

PAYMASTER  lll-A 

12. C 

CDE 

GREGG  35W 

8.  0 

DE 

COKER  *310 

11.9 

CDE 

LCCKETT  4789A 

7.9 

DEF 

LOCKETT  BXL 

11.9 

CDE 

LGCKFTT  4789 

7.9 

DEF 

LOCKETT  4789A 

11.9 

CDE 

PAYMASTER  111- 

A 

7.7 

FF 

PAYMASTER  202 

11.8 

DEF 

PAYMASTEP  202 

7.6 

FG 

DELTAPINE  16 

11.8 

DEF 

LANKART  3840 

7.3 

G 

LANKART  3840 

11.6 

EF 

STRIPPER  CALA 

S 

6.9 

H 

LCCKETT  4789 

11.4 

F 

ACALA  1517-70 

6.6 

HI 

WESTBURN  70 

10.7 

G 

TAMCCT  78*8 

6.5 

I 

LANKART  LX571 

10.7 

G 

STELOMETER 

TC 

ACALA  1517-70 

44.2 

A 

TAMCCT  788 

41.0 

B 

STRIPPER  CALA 

S 

39.5 

C 

GREGG  35W 

38.  8 

c 

PAYMASTER  lll- 

■A 

37.3 

D 

PAYMASTER  202 

37.2 

DE 

LANKART  3840 

37.2 

DE 

LCCKETT  4789A 

36.3 

EF 

LCCKETT  BXL 

36.  2 

F 

LCCKETT  4789 

35.9 

F 

COKER  310 

35.8 

F 

COKER  5110 

35.5 

F 

WEST  BUR  N  70 

33.9 

G 

LANKART  LX571 

33.  8 

G 

CELTAPINE  16 

33.8 

G 

STELOMETER  - 

Tl 

ACALA  1517-70 

23.1 

A 

GREGG  35W 

20.7 

B 

TAMCCT  788 

20.6 

B 

STRIPPER  CALA  S 

19.5 

C 

PAYMASTER  202 

19.3 

CD 

PAYMASTER  lll-A 

19.2 

CDE  t 

LANKART  3840 

19.0 

CDEF 

COKER  310 

18.9 

CDEF 

LOCKETT  BXL 

18.9 

CDEF 

COKER  5110 

18.  8 

CDEF 

LOCKETT  4789A 

18.6 

DEF 

DELTAPINF  16 

18.  5 

EF 

LOCKETT  4789 

18.4 

F. 

WESTBURN  70 

17.4 

G 

LANKART  LX571 

17.3 

G 
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1972  PLAINS  REGIONAL   COTTON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUMMARY 


UNIFORMITY  RATIO  M I CRON A  IRE 


PAYMASTER  202 

85 

A 

LANKART  3840 

4.9C 

A 

GREGG  35W 

84 

A8 

LANKART  LX571 

4.74 

AB 

PAYMASTER  lll-A 

84 

A  B 

COKER  310 

4.69 

ABC 

ACALA  1517-70 

83 

BC 

ACALA  1517-70 

4.34 

ABC 

DELTAPINE  16 

83 

BC 

PAYMASTER  lll-A 

4.68 

ABC 

LCCKETT  BXL 

83 

ec 

PAYMASTER  202 

4.65 

ABC 

LANKART  LX571 

83 

BC 

DELTAPINE  16 

4.60 

ABCD 

LOCKETT  4789 

83 

ec 

LCCKETT  4789 

4.47 

BCDE 

LANKART  3840 

83 

3C 

COKER  5110 

4.46 

BCDE 

STRIPPER   CALA  S 

82 

CD 

LOCKETT  BXL 

4.37 

BCDEF 

LCCKETT  4789A 

82 

CC 

LOCKETT  4789A 

4.3C 

CDEFG 

COKER  310 

82 

CD 

GREGG  35W 

4.22 

DEFG 

COKER  5110 

82 

CD 

STRIPPER  CALA  S 

4.20 

EFG 

TAMCOT  788 

81 

D 

TAMCOT  788 

4.03 

FG 

WESTBURN  *70 

81 

D 

WESTBURN  70 

3.94 

G 

COLORIMETER  -0  COLORIMETER  -R  C 


ACALA  1517-70 

8. 

C 

A 

PAYMASTER  202 

74 

A 

COKER  310 

7. 

9 

AB 

STRIPPER  CALA  S 

74 

A 

LANKART  LX571 

7. 

S 

AB 

LOCKETT  4789A 

74 

A 

LCCKETT  BXL 

7. 

8 

ABC 

WESTBURN  70 

74 

A 

TAMCOT  788 

7. 

8 

ABC 

T AMCC T  788 

74 

A 

WESTBURN  70 

7. 

8 

ABC 

DFLTAPINE  16 

74 

A 

LOCKETT  4789 

7, 

8 

A8C 

CTKFP  5110 

73 

B 

LOCKETT  4789A 

7. 

8 

ABC 

LOCKETT  BXL 

73 

B 

STRIPPER  CALA 

S 

7. 

6 

ABC 

LANKART  LX571 

73 

B 

COKER  5110 

7. 

6 

ABC 

G"EC-G  35W 

73 

9 

PAYMASTER  111- 

A 

7. 

c 

ABC 

ACALA  1517-70 

73 

B 

GREGG  35W 

7. 

5 

ABC 

PAYMASTER  lll-A 

73 

B 

LANKART  3840 

7. 

4 

BC 

LCCKETT  4789 

73 

9 

PAYMASTER  202 

7. 

n 

C 

LANKART  3840 

73 

B 

DELTAPINE  16 

7. 

3 

c 

CCKEP  310 

72 

35 


1972  PLAINS  REGIONAL  CCTTQN  VARIETY  TEST 


. 

.  ROLL 

SIZE 

» 

SPAN 

• 

.  YIEL0 

.  GRAM 

.  NO. 

.   LINT  , 

.  SEED 

.  LENGTH 

YTEN 

VARIETY 

.  LB 

.  LINT 

.  PER 

.  PER 

.   PCT.  , 

.  INDEX 

.  50 

2. 

5  . 

.     PER  ACRE 

.  BOLL 

.  LB. 

.  . 

.  PCT. 

PCT.  . 

LAMES A|  TEX 

COKER  5110 

9  56 

A 

C  *7 
O  mbd 

/  Q 

OT 

lo  a 
Jo,  U 

10.4 

.54 

1. 

19 

11.6 

LGCKETT  8XL 

9  12 

AB 

6.56 

6  9 

i  c  a 

11.1 

.51 

1. 

13 

11.6 

TAMCOT  788 

9C4 

AB 

6.73 

68 

35.  8 

10.9 

.50 

1  • 

15 

13.1 

STRIPPER  CALA 

S 

8  78 

A  B 

6.29 

72 

35.0 

10.8 

.47 

i 

1. 

08 

i  i  ~t 
1  1.  T 

LOCKETT  4789 

87? 

AB 

4L      O  C 

n  •  o  p 

OO 

Q 

11.4 

.51 

1 . 

1 3 

11.1 

LOCKETT  4789A 

848 

BC 

6.57 

69 

32.9 

11.7 

.53 

1. 

16 

11.4 

DE L  T A  P  I  NE  16 

759 

CD 

5.20 

88 

35.3 

.10.1 

.53 

1. 

16 

ii  i 
11.3 

*f  i  i    a       1  C  1  T      "7  A 

ACALA  1517-70 

f  3^ 

7.  03 

65 

34.7 

.56 

1 

I  z 

14.6 

PA YMAS  T  ER  111- 

-  A 

747 

CD 

8.  54 

53 

33.3 

12.6 

.50 

1. 

10 

11.3 

CJKER  310 

7C8 

DE 

6.54 

69 

"X~t  L. 
j  I  «H 

11. 1 

.56 

1. 

25 

17  A 

l<£.  0 

HESTBURN  70 

7C7 

DE 

6.41 

71 

1a  n 
3*f  •  D 

10.2 

.47 

1. 

09 

10.3 

GREGG  35W 

685 

DE 

6.73 

67 

DO  m  O 

12.5 

.48 

1. 

08 

11.7 

LAINNAK  1     La?  f  1 

/In 
O  it 

Ufc 

7.53 

62 

34.  6 

11  Q 

.52 

i 

1 . 

1  i 

in  a 

PAYMASTER  202 

666 

Ut 

7.31 

62 

11  7 
1  1.  1 

.  to 

i 

a  i 

11.1 

LANKART  3840 

604 

E 

7.02 

65 

DC.  •  D 

11  7 

11.3 

.51 

1. 

14 

11.3 

CL.  URR.  )  t 

TEX. 

WESTBURN  70 

6  02 

A 

6.12 

75 

34.  I 

12.9 

.54 

1 . 

13 

10.8 

PAYMASTER  202 

5  78 

AB 

7.63 

60 

34.  4 

14.3 

.50 

1  • 

33 

11.9 

DELTAPINE  16 

'ill 

AB 

6.11 

74 

35.7 

12.4 

.54 

1 . 

17 

11.5 

r*A  YMA^  1  tK    1  I  I  — 

A 
A 

a  or 
A  DC 

7.66 

60 

33.6 

.53 

i 

1  • 

1  A 
10 

11  c 

3  36 

A  BC  u 

7.79 

58 

35.6 

i  c  a 

.55 

i 

1  . 

ii  n 
1  1  .  U 

LOCKETT  BXL 

531 

ABCD 

6.97 

65 

34.8 

13.1 

.55 

1. 

14 

17  1 

12.  1 

^Ol/CO       C  1    1  A 

COKER  3110 

523 

ABCD 

6.53 

70 

34.6 

13.3 

.56 

1. 

21 

1  £  •  3 

503 

ABCD 

6.80 

67 

34.2 

14.0 

.52 

1. 

10 

ii  a 

L ANKAR  T   L  X5  » 1 

5  01 

ABCD 

8.66 

53 

33.2 

16.0 

.53 

1. 

09 

in  c; 
I  U  •  3 

i  nri/  CTT     y  -ton 

LOCKETT  4789 

475 

BCDE 

7.33 

62 

31.8 

13.8 

•  55 

1. 

14 

17  1 
1  C  •  1 

TAMCOT  788 

465 

CDE 

7.07 

64 

33.9 

12.9 

.55 

1. 

15 

13.4 

COKER  310 

460 

DE 

5.72 

79 

35.2 

12.5 

.52 

1. 

13 

10.5 

STRIPPER  CALA 

s 

449 

DP 

7.39 

61 

32.3 

13.7 

.  52 

1. 

13 

12.4 

ACALA  1517-70 

3  89 

EF 

6.  14 

74 

33.3 

14.9 

.  54 

1. 

18 

15.3 

GREGG  35W 

314 

F 

6.30 

72 

34.5 

14.0 

.53 

1. 

09 

13.6 

LUBBOCK  (IRR) 

T  AML  U  T  foo 

8  02 

A 

5.18 

89 

34.  1 

10.0 

.55 

1  . 

22 

13.2 

ALA  LA    IDl (-  fU 

629 

B 

5.78 

79 

26.  1 

13.4 

.62 

1  • 

29 

1  A  A 
1  O  .  U 

n  a  \j  kj  ac  Ten    *i  r\ 
FA YMAS  T  n  K    20  2 

5  53 

BC 

5.37 

85 

32.  3 

10.5 

.49 

1  • 

A  C 

05 

1  1  .  1 

5  I  K 1 PP  cR   C  AL  A 

s 

528 

CD 

5.  10 

89 

31.3 

10.7 

.51 

I. 

16 

12.8 

WbSToUKN  70 

524 

CD 

4.60 

99 

32.4 

10.1 

.50 

1  • 

14 

1  A  O 

CUKER  310 

5  11 

C  D 

4.48 

102 

34.  8 

9.5 

.55 

1  • 

7  c 

13.0 

DAVUACTCD  111 

KA  YnA5>  1  tK    L  1  i" 

A 

483 

CDE 

6.18 

74 

32.2 

11.4 

.54 

1. 

14 

i  *i  it. 
11.6 

477 

CDF 

5.61 

82 

31.5 

11.5 

.53 

1. 

12 

1  1  Q 

L  UK  t  K  Pill) 

461 

DE 

5.06 

90 

32.7 

9.8 

.56 

1. 

25 

12.8 

UtL 1  A  P I Nt  lo 

454 

DE 

4.48 

102 

33.4 

10.  1 

.56 

1. 

22 

12.8 

437 

DE 

4.62 

99 

31.  8 

10.  1 

.50 

1. 

17 

11  o 

LOCKETT  BXL 

413 

EF 

5.50 

83 

32.5 

11.9 

.54 

1. 

18 

12.6 

LOCKETT  4789 

392 

EF 

4.  72 

96 

31.0 

11.2 

.52 

1. 

16 

11.8 

LANKART  LX571 

337 

F 

5.31 

86 

31.7 

12.3 

.48 

1. 

13 

11.0 

LANKART  3840 

337 

F 

5.26 

87 

30.9 

12.1 

.55 

1. 

19 

12.  1 
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74 

9.8 

82 

45.7 

19.0 

5.5 

75 

8.8 

81 

49.6 

24.0 

5.6 

75 

9.5 

83 
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1972  WESTERN  REGIONAL  CCTTON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUMMARY 


VARIETIES  CCMBIMNG  LOCATIONS 


BOLL  SIZE 


SPAN 


.       Y I tLU 

C  D  A  U 
•     (J  K  P  "  • 

1  IMT 

.  5ttU 

.  LENGTH 

T  TcN 

V AR  I  ETY 

•     LB .  LINT 

.PER  . 

PER 

•   PCT  • 

•  INDEX 

.  50 

2.5 

.     PER  ACRE 

.   BCLL  • 

LB. 

* 

• 

PC  T 

pr  t 

DEL  TAP  I NE  16 

12C7  A 

5.82 

79 

38.3 

10.9 

.54 

1.17 

11.0 

ARIZ.  66C8 

1207  A 

6.15 

75 

38.  5 

12.3 

.55 

1.15 

13.1 

CQKER  310 

12C2  A 

5.  81 

79 

39.  1 

11.7 

.55 

1.20 

11.7 

AZ-64 

1182  A 

6.03 

76 

37.9 

12.3 

.55 

1.15 

12.4 

AC A  LA  1517V 

1058  AB 

6.44 

72 

37.1 

13.4 

.59 

1.23 

14.8 

ACALA  1517-7C 

1057  AB 

6.29 

74 

35.7 

12.9 

.57 

1.20 

14.6 

LQCKETT  4739A 

9  79  B 

6.37 

72 

36.9 

11.9 

.53 

1.13. 

11.6 

SUBP.  EG1QNAL  SUMMARY  COMBINING  6RAWLEY,  PHOENIX,  AND  MAR  AN  A 
AZ-64 

DELTAPINE  16 
ARIZ.  6608 
COK.EP  310 
ACALA  1517-70 
LOCKETT  4789A 
ACALA  1517V 


1541 

A 

6.09 

r4 

39.4 

12.4 

.55 

1.15 

12.4 

15  14 

A 

5.91 

77 

38.  1 

11.3 

.54 

1.17 

11.3 

lt82 

A 

6.23 

73 

38.8 

12.5 

.54 

1.  15 

13.2 

1400 

AB 

5.84 

78 

33.0 

12.4 

.56 

1.21 

11.9 

1151 

B 

6.  19 

73 

34.  5 

13.4 

.56 

1.20 

15.2 

1137 

B 

6.52 

70 

36.0 

12.5 

.53 

1.  13 

11.6 

1131 

B 

6.22 

73 

36.  1 

13.2 

.60 

1.25 

15.4 

SU  BP  EG  I ONA  L  SUMMARY  COMBINING  ARTESIA,  EL  PASO,  P AHRUM  P,  LAS  CRUCES , 
AND  S AFFORD  (PACE) 


COKER  310 

1083 

A 

5. 

79 

80 

39.  7 

11.3 

.  55 

1.20 

11.6 

ARIZ.  6608 

1041 

AB 

6. 

10 

76 

38.4 

12.2 

.56 

1.15 

13.  1 

DELTAPINE  16 

1023 

AL 

5. 

76 

81 

38.4 

10.7 

.54 

1.17 

10.8 

ACALA  1517V 

1013 

AB 

6. 

57 

71 

37.6 

13.5 

.59 

1.22 

14.5 

ACALA  1517-70 

10C1 

AB 

6. 

35 

74 

36.  3 

12.6 

.57 

1.20 

14.1 

AZ-64 

967 

AB 

5. 

99 

77 

37.0 

12.2 

.55 

1.14 

12.3 

LOCKETT  4789A 

B  84 

B 

6. 

28 

73 

37.5 

11.6 

.52 

1.13 

11.5 

LOCATIONS  COMBINING  VARIETIES 


BRAWLEY, 

C  AL. 

15  44  A 

5.81 

73 

36.7 

PHCENIX, 

AR  I  Z. 

15  26  A 

6.21 

73 

36.9 

ARTESIA, 

N.MEX. 

1337  B 

7.24 

63 

39.0 

S.  ( PACE) 

, AR IZ. 

13  16  B 

6.  55 

69 

39.  0 

M ARAN A , 

AR  IZ. 

940  C 

6.40 

71 

38.2 

LAS  CR. , 

N.MEX. 

9  36  C 

6.12 

75 

36.8 

EL  PASO, 

TEX. 

927  C 

5.96 

76 

39.4 

PAMRUMP, 

MEV. 

493  D 

4.72 

97 

34.9 

11.9 
13.0 
12.8 
12.2 
12.7 
11.6 
11.8 
11.7 


.55 
.57 
.59 
.54 
.55 
.00 
.  59 
.51 


1.17 
1.18 
1.23 
1.15 
1.  19 
0.00 
1.22 
1.10 


13.5 
13.3 
12.7 
12.4 
12.3 
.0 
13.2 
12.0 
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1912  WESTERN   REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUMMARY 


VARIETIES  COMBINING  LCCATIONS 


VARIETY 


flCRO- 
NA  IRE 


OR  AW  ING 
SLIVER 
UHM   .  MEAN 


STELOMETER 

•  • 

TO     .     Tl     .  El 


COLORI- 
METER 
RD   .  B 


UNIF. 
RATIO 


OELTAPINE  16 

4.91 

1.21 

0. 

98 

33.5 

18.  0 

10.  1 

75 

7.5 

81 

ARIZ.  6608 

4.77 

1.  19 

0. 

99 

40.  1 

20.8 

7.1 

72 

8.3 

84 

COKER  310 

4.97 

1.24 

1. 

00 

36.3 

18.8 

7.6 

73 

8.1 

81 

AZ-64 

4.81 

1.18 

0. 

97 

38.4 

20.  0 

7.6 

73 

8.7 

82 

ACALA  1517V 

4.33 

1.29 

1. 

10 

41.1 

22.9 

7.0 

75 

8.0 

85 

AC  ALA  1517-70 

4.37 

1.23 

1. 

CI 

44.2 

23.0 

6.6 

74 

8.2 

82 

LOCKETT  4789A 

4.66 

1.  17 

0. 

97 

36.3 

18.  1 

7.5 

74 

8.4 

83 

SUBR  EG IPNA  L   SUMMARY  COMBINING   BRAWLEY,    PHOENIX,    AND  MAR AN A 


AZ-64 

4.83 

1.  19 

0.97 

40.2 

20.9 

7.0 

71 

8.4 

81 

OELTAPINE  16 

5.03 

1.  20 

C.  <56 

35.2 

18.7 

9.1 

73 

6.8 

80 

ARIZ.  6608 

4.76 

1.  19 

0.98 

41.7 

21.6 

6.6 

70 

7.9 

83 

COKER  310 

5.04 

1.23 

0.98 

37.3 

19.4 

7.0 

71 

8.0 

80 

ACALA  1517-70 

4.36 

1.21 

0.97 

46.2 

24.  3 

5.9 

73 

8.4 

80 

LOCKETT  4789A 

4.75 

1.  16 

0.97 

37.2 

18.8 

6.7 

73 

8.3 

83 

ACALA  1517V 

4.30 

1.29 

1.09 

42.8 

24.3 

6.5 

73 

8.0 

84 

SUBR  EG IONAL  SUMMARY 

COMBINING  ARTESIA, 

EL  PASO, 

PAHRUMP,  LAS 

CRUCES, 

AND   S  AFFORD  (PAGE) 

COKER  310 

4  .92 

1.25 

1.02 

35.4 

18.2 

8.0 

75 

8.2 

81 

ARIZ.  6608 

4.78 

1.18 

I. 00 

38.9 

20.2 

7.5 

73 

8.5 

84 

OELTAPINE  16 

4.82 

1.21 

1.00 

32.3 

17.5 

10.7 

76 

8.0 

83 

ACALA  1517V 

4.34 

1.28 

1. 11 

39.7 

21.8 

7.4 

76 

8.1 

86 

ACALA  1517-70 

4.37 

1.25 

1.04 

42.6 

22.0 

7.1 

74 

8.1 

83 

AZ-64 

4.79 

1.  18 

0.98 

37.0 

19.4 

8.1 

75 

8.9 

83 

LOCKETT  4789A 

4.58 

1.  18 

0.  98 

35.7 

17.6 

8.0 

76 

8.4 

83 

LOCATIONS  COMBINING  VARIETIES 

BR  AWLEY  I   CAL.  4.6?  1.  19  0.98  42.4  22.0  6.7  72  6.9  82 

PHOFNIX,    ARIZ.  4.90  1.22  1.01  40.2  21.4  6.6  74  9.4  83 

APTFSIA,   N.MEX.  4.54  1.29  1.11  34.5  18.5  9.1  78  8.6  85 

S. (PACE) , ARIZ.  4.80  1.17  0.95  38.7  20.5  7.6  71  7.3  81 

MAR AN A  i   APIZ.  4.66  1.22  0.98  37.8  20.0  7.7  69  7.7  80 

LAS  CR. ,    N.MEX.  „  _ 

EL   PASO,   TEX.  4.54  1.28  1.08  37.6  19.7  8.2  79  9.0  85 

PAHRUMP,   NEV.  4.76  1.13  0.93  38.7  19.4  7.5  73  8.3  82 
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19T2  WESTERN  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUMMARY 


8CLL  SIZE,  GRAM 

PER  BCLL 

BCLL  SIZE,  NO. 

PER  LB. 

LINT  PCT. 

AC ALA  1517V 

6.44  A 

DELTAPINE  16 

79 

A 

CCKER  310 

39.  1 

A 

LCCKETT  4789A 

6.37  AB 

COKER  310 

79 

A 

ARIZ.  6608 

38.5 

A 

ACALA  1517-70 

6.29  ABC 

AZ-64 

76 

AB 

DELTAPINE  16 

38.3 

A 

APIZ.  6608 

6.15  BC 

ARIZ.  6608 

75 

BC 

AZ-64 

37.9 

AB 

AZ-64 

6.03  CO 

ACALA  1517-70 

74 

BC 

ACALA  1517V 

37.1 

AB 

DELTAPINE  16 

5.82  D 

LCCKETT  4789A 

72 

C 

LCCKETT  4789A 

36.9 

AB 

CCKER  310 

5.81  D 

ACALA  1517V 

72 

C 

ACALA  1517-70 

35.7 

B 

SEED  INDEX 


SPAN  LENGTH,    50  PCT . 


SPAN  LENGTH,   2.5  PCT, 


ACALA  1517V  13.4  A 

ACALA  1517-70  12.9  A 

ARIZ.   6608  12.3  B 

AZ-64  12.3  B 

LOCKETT  4789A  11.9  BC 

COKER  310  11.7  C 

CELT APINE   16  10.9  I 


ACALA  1517V  0.59 

ACALA  1517-70  0.57 

ARIZ.   6608  0.55 

CCKER  310  0.55 

AZ-64  0.55 
DELTAPINE  16 

LCCKETT  4789A  0.53 


ACALA  1517V 

}  ACALA  1517-70 

C  CCKER  310 

C  DE1.TAPINE  16 

C  AZ-64  . 

0.54      CO  ARIZ.  6608 

D  LOCKETT  4789A 


1.23 
1.20 
1.20 
1.17 
1.15 
1.15 
1.13 


COLORIMETER 

-e 

COLORIMETER 

-PD 

MICRONAIRE 

AZ-64 

8.7 

A 

DELTAPINE  16 

75 

A 

CCKER  310 

4.97 

A 

LCCKETT  4789A 

8.4 

AB 

ACALA  1517V 

75 

A 

DELTAPINE  16 

4.91 

AB 

ARIZ.  6608 

8.  3 

AB 

ACALA  1517-70 

74 

AB 

AZ-64 

4.81 

ABC 

ACALA  1517-70 

8.2 

AB 

LCCKETT  4789A 

74 

AB 

ARIZ.  6606 

4.77 

BC 

C^KER  310 

8.  1 

B 

AZ-64 

73 

BC 

LCCKETT  4789A 

4.66 

C 

ACALA  1517V 

8.0 

BC 

CCKER  310 

73 

BC 

ACALA  1517-70 

4.37 

0 

DELTAPINE  16 

7.5 

C 

ARIZ.  6608 

72 

C 

ACALA  1517V 

4.33 

D 
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1972  WESTERN  REG IONAL  COTTON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUMMARY 


YARN  TENACITY 


UNIFORMITY  RATIO 


AC ALA   1517V  14.8  A 

ACALA   1517-70  14.6  A 

ARIZ.   6608  13.1  8 

AZ-64  12.4  C 

CCKFR  310  11.7  D 

LCCKETT  4789A  11.6  D 

OELTAPINE   16  11. C  f 


ACALA  1517V 
ARIZ.  6608 
LCCKETT  4789A 
ACALA  1517-70 
AZ-64 

OELTAPINE  16 
COKER  310 


85  A 
84  AB 
83  BC 


82 
82 
81 
81 


CO 
CD 
D 
D 


STELQMETER  -  TC 


STELOMETER  -  Tl 


STELCMETER  -  El 


ACALA   1517-70  44.2 

ACALA   1517V  41.1 

ARIZ.  6608  40.1 

AZ-64  38.4 

CCKER  310  36.3 

LCCKETT  4789A  36.3 

OFLTAPINE   16  33.5 


ACALA  1517-70  23.0  A 

ACALA   1517V  22.9  A 

ARIZ.  6608  20.8  B 

AZ-64  20.0  C 

COKER  310  18.8  0 

LCCKETT  4789A  18.1  E 

DELTAPINE   16  18.0  E 


OELTAPINE   16  10.1  A 

COKER  310  7.6  B 

AZ-64  7.6  8 

LCCKETT  4789A  7.5  B 

ARIZ.  6608  7.1  C 

ACALA  1517V  7.0  C 

ACALA  1517-70  6.6  I 


DRAWING  SLIVER 

DRAWING  SLIVER 

,  MEAN 

ACALA  1517V 

1.29  A 

ACALA  1517V 

1.10 

A 

CCKER  310 

1.24  B 

ACALA  1517-70 

1.01 

B 

ACALA  1517-70 

1.2  3  BC 

CCKER  310 

1.00 

BC 

DELTAPINE  16 

1.21  CO 

ARIZ.  6608 

C.99 

BC 

ARIZ.  6608 

1.19  DE 

DELTAPINE  16 

0.9E 

BC 

AZ-64 

1.18  E 

AZ-64 

0.97 

C 

LCCKETT  4789A 

1.17  E 

LOCKETT  4789A 

0.97 

C 
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1972  WESTERN  REGICNAL  COTTON  VARIETY  TEST 


• 

.  BOLL 

SIZE 

• 

• 

SPAN 

YIELD 

.   GR  AM 

.  NO. 

.  LINT 

.  SEED 

.     LENGTH       .  YTEN 

VAP I ETY 

.     LB.  LINT 

.  PER 

.  PER 

.  PCT. 

.  INOEX 

.   50       2.5  . 

PER  ACRE 

.  BOLL 

.  LB. 

• 

• 

.   OCT.   PCT.  . 

BR  AWL  E Y  f  CAL. 


AZ-64 

20C2  A 

5.91 

77 

39.  1 

11.9 

.54 

1.13 

12.7 

ARIZ.  6608 

1709  B 

5.90 

77 

38.  0 

12.0 

.56 

1.15 

14.0 

DELTA  PINE  16 

1620  B 

5.53 

82 

37.4 

10.4 

.53 

1.14 

11.4 

COKER  310 

1556  B 

5.  16 

88 

37.9 

11.5 

.54 

1.18 

12.3 

LOCKETT  4789A 

1485  B 

6.37 

72 

35.2 

12.0 

.53 

1.  11 

12.1 

AC ALA  1517-70 

1218  C 

5.94 

76 

33.7 

12.5 

.56 

1.21 

15.8 

AC ALA  V 

1217  C 

5.82 

78 

35.  2 

12.7 

.58 

1.24 

15.9 

MARANA,  ARIZ. 


DELTAPINE  16 

1236 

A 

6.  14 

74 

38.8 

11.6 

.54 

1.18 

10.7 

COKER  310 

9  54 

B 

6.30 

72 

38.3 

12.6 

.56 

1.24 

11.7 

ARIZ.  6608 

939 

B 

6.36 

72 

39.6 

12.6 

.52 

1.16 

12.3 

AC AL  A  1517-70 

9C7 

BC 

6.  41 

71 

35.9 

13.6 

.55 

1.19 

14.1 

ACALA  1517V 

B82 

BC 

6.61 

69 

37.7 

13.3 

.59 

1.24 

14.5 

AZ-64 

870 

BC 

6.  14 

74 

39.6 

12.5 

.55 

1.17 

11.7 

LOCKETT  4789A 

794 

C 

6.  86 

66 

37.6 

12.7 

.51 

1.12 

10.7 

PHOENIX,  ARIZ. 


ARIZ.  6608 

17  99 

A 

AZ-64 

1751 

A 

COKER  310 

1690 

A 

DELTAPINE  16 

1666 

A 

AC Al A  1517-70 

1327 

3 

ACALA  1517V 

1294 

B 

LOCKETT  4789A 

1132 

C 

6.41 

71 

38.  7 

12.9 

.54 

1.14 

13.2 

6.20 

73 

39.5 

12.7 

.56 

1.15 

12.8 

6.C7 

75 

37.8 

13.0 

.56 

1.21 

11.7 

6.07 

75 

38.  0 

11.8 

.  54 

1.19 

11.6 

6.20 

73 

33.8 

13.9 

.57 

1.18 

15.7 

6.22 

73 

35.5 

13.7 

.62 

1.26 

15.6 

6.31 

72 

35.  1 

12.9 

.55 

1.  14 

12.0 

COKER  310 

1547 

A 

ARIZ.  66C8 

1390 

AB 

ACALA  1517V 

1325 

B 

LOCKETT  4769A 

1313 

B 

DELTAPINE  16 

1292 

B 

ACALA  1517-70 

1273 

R 

AZ-64 

1216 

B 

ARTESIA,  N.MEX. 


6.60 
7.C2 
7.87 
7.63 
6.70 
7.75 
7.  10 


69 

42.0 

10.8 

.58 

1.26 

11.6 

65 

38.  8 

13.2 

.59 

1.20 

13.4 

58 

38.4 

14.0 

.62 

1.26 

14.3 

60 

38.7 

12.8 

.54 

1.17 

11.5 

68 

38.  4 

12.  1 

.  55 

1.22 

11.2 

59 

36.  1 

13.2 

.63 

1.29 

14.6 

64 

40.5 

13.3 

.58 

1.21 

12.0 
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1972  WESTERN  PEGICKAL   COTTON  VARIETY  TEST 


.      DRAWING        .  STELOMETER         .   COLORI-  . 

.   fl CRC-.     SLIVER         ....     METER       .  UNIF. 
VARIETY  .   N  A  I  RE    .  UHM   .   MEAN    .     TO     .     T I     .    El      .   RD   .      B     .  RATIO 


BR  AWL  E  Y »  CAL. 


AZ-64 

4.77 

1.16 

0.98 

43.0 

21.7 

6.6 

71 

7.3 

85 

A«IZ.  6608 

4.63 

1.20 

1.  01 

44.  6 

22.4 

6.3 

71 

6.8 

85 

DELTAPINE  16 

4.96 

1.  16 

0.91 

37;i 

19.0 

8.5 

73 

5.8 

79 

COKER  310 

4.9C 

1.17 

0.91 

39.6 

20.6 

6.9 

72 

7.0 

78 

LOCKET T  4789A 

4.70 

1.16 

0.98 

39.0 

19.5 

6.4 

72 

6.8 

85 

ACALA  1517-70 

4.12 

1.18 

0.93 

43.  1 

25.  1 

5.6 

74 

7.5 

79 

ACALA  L517V 

4.23 

l.?9 

1.  10 

45.1 

25.7 

6.4 

73 

7.0 

86 

MA  R ANA »  ARIZ. 


DELTAPINE  16 

4.9  1 

1. 

23 

0. 

98 

33.3 

17.8 

10.6 

70 

6.3 

79 

COKER  310 

5.31 

1. 

28 

1. 

04 

35.0 

18.4 

8.0 

68 

7.3 

82 

ARIZ.  6608 

4.57 

1. 

16 

0. 

92 

38.3 

20.3 

7.0 

66 

8.0 

80 

ACALA  1517-70 

4.53 

1. 

22 

0. 

95 

44.7 

23.0 

6.2 

70 

8.3 

78 

ACALA  1517V 

4.28 

1. 

29 

1. 

07 

U.4 

23.0 

6.7 

70 

8.0 

83 

AZ-64 

4.66 

1. 

20 

c. 

94 

37.2 

20.3 

7.5 

69 

8.3 

79 

LOCKET  T  4789A 

4.62 

1. 

16 

c. 

95 

34.6 

17.3 

7.5 

70 

8.0 

82 

PHOENIX,  ARIZ, 


ARIZ.   6600  5.C8 

AZ-64  5.05 

CTKER   310  5.20 

OELTAPINE    16  5.20 

ACALA   1517-70  4.41 

ACALA    1517V  4.40 

LOCKET  T  4789A  4.94 


1.  19 

1.01 

42.3 

22.  1 

6.5 

72 

9.0 

85 

1.20 

0.97 

40.4 

20.6 

6.7 

73 

9.9 

81 

1.  24 

C.99 

37.3 

19.3 

6.2 

74 

9.8 

80 

1.  21 

0.  99 

35.3 

19.3 

8.3 

77 

8.5 

81 

1.24 

1.C3 

45.8 

24.7 

5.8 

74 

9.5 

84 

1.29 

1.  10 

42.0 

24.2 

6.2 

75 

9.0 

85 

1.  17 

0.97 

38.  1 

19.  6 

6.  1 

76 

10.0 

83 

APTESIA,  N.MEX. 


COKER   310  4.91  1.33 

ARIZ.   6608  4.50  1.26 

ACALA   1517V  4.18  1.35 

LOCKETT  4789A  4.55  1.24 

DELTAPINE    16  4.55  1.29 

ACALA   1517-70  4.25  1.33 

AZ-64  4.81  1.25 


1.11 

32.0 

16.7 

8.8 

78 

9.0 

84 

1.  10 

35.5 

20.  0 

8.4 

77 

8.0 

87 

1.20 

35.8 

20.3 

8.6 

79 

8.5 

89 

1.05 

35.3 

16.9 

9.1 

80 

8.3 

85 

1.  09 

29.8 

16.7 

11.8 

78 

8.8 

84 

1.  12 

40.  1 

21.2 

7.8 

78 

8.8 

85 

1.05 

32.8 

17.8 

9.3 

77 

9.0 

85 

49 


1972  WEST£RN  REGIONAL   COTTON  VARIETY  TEST 


.  BOLL 

SIZF  . 

SPAN 

.  YIELD 

.  GRAM 

NO.  . 

LINT  . 

SEEO 

.  LENGTH 

YTEN 

VARIETY 

•      LB  ■ 

LINT 

.  PER 

PER  . 

PCT.  . 

INDEX 

•  50 

2.5  . 

.  PER 

ACR  E 

.  BOLL 

•m 

L9.  . 

.   PCT  . 

PCT.  . 

EL  PASC,  TEX. 

06LTAPINE  16 

Q94 

A 

5.68 

80 

40.  7 

10.9 

.58 

1.23 

11.2 

COKER  310 

9  93 

A 

5.83 

78 

41.0 

10.8 

.58 

1.24 

12.0 

ARIZ.  6608 

958 

A 

6.  03 

76 

39.0 

12.1 

.60 

1.19 

14.0 

AZ-64 

9  52 

A 

5.82 

78 

41.3 

11.8 

.57 

1.17 

13.0 

AC A  L  A  1517V 

935 

A3 

6.11 

75 

37.9 

13.1 

.61 

1.26 

14.9 

ACALA  1517-70 

8  73 

A  B 

6.16 

74 

37.  3 

12.6 

.60 

1.24 

14.9 

LOCKETT  4789A 

780 

B 

6.07 

75 

38 . 8 

11.3 

.55 

1.17 

12.0 

LAS  CR 

.,  N.MEX. 

ACALA  1517-70 

1175 

A 

6.61 

69 

36.  1 

12.9 

ACALA  1517V 

1123 

A 

7.01 

65 

36.  8 

12.9 

ARIZ.  6608 

9C5 

B 

6.26 

73 

36.9 

11.4 

OELTAPINF  16 

8£7 

B 

5.75 

79 

36.  3 

9.7 

COKER  310 

8  56 

3 

5.61 

8  1 

37.6 

11.1 

AZ-64 

837 

B 

5.65 

80 

38.0 

11.8 

LOCKETT  4789A 

7  66 

3 

5.97 

76 

35.4 

10.9 

SAFFORD,  ARIZ 

AZ-64 

1493 

A 

6.44 

70 

40.9 

12.7 

.53 

1.11 

12.1 

LU  KtK    5  1  (J 

1469 

A 

6.34 

72 

40.2 

11.3 

.54 

1.17 

11.7 

)bLT AP INE  16 

1453 

A 

6.21 

73 

39.7 

10.9 

.53 

1.15 

10.5 

ARIZ.  6608 

1428 

A 

6.  54 

69 

40.  5 

12.4 

.  54 

1 .  10 

12.4 

ACALA  1517V 

1206 

B 

7.03 

65 

37.9 

13.2 

.58 

1.19 

14.8 

ACALA  1517-70 

1204 

B 

6.  73 

68 

36.  5 

13.0 

.56 

1.17 

14.0 

LOCKETT  4789A 

961 

C 

6.59 

69 

37.4 

11.7 

.50 

1.10 

1 1.  5 

PAHRU^Pt  NEV. 

LOCKETT  4789A 

600 

A 

5.13 

89 

37.0 

11.0 

.50 

1.09 

11.0 

L  UK  E R  310 

551 

A 

4.  55 

100 

37.  8 

12.5 

.49 

1.12 

11.1 

ADT7         £.  A  r\  O 

OK  1  t.    too UH 

5  24 

A 

4.62 

99 

36.6 

12.0 

.50 

1.09 

12.4 

467 

A 

4.43 

105 

36.  1 

10.0 

.50 

1.08 

10.4 

ACALA  1517V 

478 

A 

4.85 

94 

37.  1 

14.0 

.54 

1.14 

13.8 

ACALA  1517-70 

4  74 

A 

4.48 

102 

35.7 

11.0 

.50 

1.  10 

12.7 

AZ-64 

337 

8 

4.95 

92 

24.0 

11.5 

.50 

1.08 

12.1 

50 


1972  WESTERN  REGIONAL  COTTCN  VAPIETY  TEST 


.     DRAWING       .  STELOMETER         .  COLORI-  . 

.  MICRO-.     SLIVER         ....     METER       .  UNIF. 
VARIETY  .   NA IRE   .  UHM  .    MEAN    .     TO     .     T 1      .   E 1      .  RO   .      B     .  RATIO 


EL   PASC,  TEX. 


DELTAPINF  16 

4.75 

1.2B 

1 .07 

31.7 

17.  1 

11.1 

80 

8.0 

84 

COKER  310 

4  .99 

1.29 

1  .08 

36.4 

18.3 

fl.O 

7S 

3.5 

84 

ARIZ.  6603 

4.52 

1.  25 

1.  C8 

38.9 

21.5 

7.4 

78 

9.8 

87 

AZ-64 

4.59 

1.24 

1.05 

37.4 

19.8 

8.2 

78 

10.5 

85 

ACALA  1517V 

4.  16 

1.32 

L.  13 

40.6 

21.9 

7.0 

80 

8.0 

86 

ACALA  1517-70 

4.20 

1.33 

1.  14 

42.8 

21.6 

7.2 

78 

8.8 

86 

I.OCKETT  4789A 

4.57 

1.22 

1.00 

35.1 

17.8 

8.2 

79 

9.3 

83 

LAS  CR.t  N.MEX. 


ACALA  1517-70 
ACALA  1517V 
ARIZ.  6608 
DELTAPINE  16 
COKER  310 
AZ-64 

LOCK ET T  4789A 


S.  (PACE), ARIZ. 


AZ-64  4.95 

COKER   310  4.78 

DELTAPINE    16  4.88 

ARIZ.   6608  5.33 

ACALA    1517V  4.50 

ACALA   1517-70  4.44 

LOCKETT  4789A  4.71 


1. 

12 

0.91 

39.  1 

20.  6 

7.3 

72 

7.5 

82 

1. 

21 

0.95 

36.9 

19.  7 

7.6 

70 

7.3 

78 

1. 

17 

0.  94 

33.6 

18.3 

10.0 

72 

7.3 

80 

1. 

12 

0.  90 

40.3 

20.3 

7.3 

71 

7.5 

81 

1. 

27 

1. 10 

40.6 

22.8 

7.2 

72 

7.3 

87 

1. 

18 

0.94 

44.2 

23.5 

6.5 

69 

6.8 

80 

1. 

13 

0.92 

36.1 

17.9 

7.4 

72 

7.8 

82 

LOCKETT  4789A 
COKER  310 
ARIZ.  6608 
DELTAPINE  16 
ACALA  1517V 
ACALA  151*7-70 
AZ-64 


PAHRUMP 

,  NEV. 

4.50 

L  • 

n 

0.92 

36.1 

17.8 

7.3 

72 

8.5 

83 

5.00 

1  • 

18 

0.93 

36.3 

18.2 

7.3 

75 

8.0 

79 

4.75 

L  • 

10 

0.90 

41.0 

19.0 

6.8 

69 

8.8 

82 

5.10 

1  • 

11 

0.91 

33.8 

17.6 

10.0 

76 

8.0 

82 

4.52 

I  • 

19 

C.  99 

41.8 

22.0 

6.8 

75 

8.5 

84 

4.59 

L  m 

15 

0.93 

43.2 

21.6 

6.6 

73 

8.0 

81 

4.82 

L  o 

10 

0.  89 

38.8 

19.1 

7.3 

73 

8.5 

81 

51 


1972   SAN  JOAQUIN  V  ALL  FY  CONTINUOUS  COTTON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUMMARY 


VARIETIES  COMBINING  LOCATIONS 


• 

.  BCLL 

SIZE 

•  4 

1 

SPAN 

• 

YIE 

L  D 

.  GRAM 

•  NO . 

•   LINT  4 

SEED 

.  LENGTH 

• 

YTEN 

V  AP  I ET  Y  • 

LP  • 

LI 

NT 

.  PER 

•  PER 

•    PCT,  , 

•  INDEX 

.  50 

2. 

5  . 

• 

PER 

AC 

R  E 

.  BOLL 

.  LB. 

•  4 

» 

,   pct  . 

PCT.  . 

AC ALA  SJ-2 

1  0  69 

A 

7. 

40 

62 

36  .6 

14.4 

.54 

1. 

18 

13.4 

COKEP  310 

1C39 

A 

6. 

03 

76 

38.  8 

11.4 

.50 

1. 

19 

11*7 

T  1307 

1024 

AB 

7. 

41 

61 

37.  1 

13.6 

.54 

1. 

15 

13.9 

DELTAPINE  16 

1016 

A  B 

6. 

37 

72. 

37.0 

11.8 

.50 

1. 

17 

11.5 

ACALA  SJ-L 

1000 

ABC 

7. 

59 

60 

35.3 

14.9 

.54 

1. 

18 

13.6 

ACALA  1517-70 

955 

BCD 

7. 

02 

65 

35.5 

13.5 

.53 

1. 

19 

14.7 

ACALA4-42-1958E 

935 

CO 

8. 

64 

53 

37.  1 

14.6 

.53 

1. 

14 

13.5 

ACALA  4-42-1966 

9  06 

0 

e. 

49 

54 

37.7 

14.5 

.  53 

1. 

16 

13.7 

l  nri/CTT  A7UQA 

/  <3  r 

c 

6. 

59 

A  Q 

1  0  1 

1  i  .  1 

.50 

1. 

13 

1 1»  7 

L  JL  A  \  I  rJ  N  o    L  Lr  >1  D  1  IN  1  Ivj 

WART 
V  H  t\  I 

ET] 

ES 

WASCOf    CAL  . 

12  68 

A 

7  . 

36 

1  C.  .  1 

.51 

1. 

18 

1  C  •  J 

1  "5  L  "5 
1  £ 

A 

7. 

57 

o  J. 

37.7 

12.9 

.53 

1. 

17 

13.5 

KERMAN,  CAL. 

1104 

8 

7. 

35 

62 

37.  8 

13.2 

.  54 

1. 

17 

12.8 

DI NUBA  t  CAL. 

1038 

3 

7. 

46 

62 

36.7 

13.1 

.53 

1. 

17 

13.5 

COALINGA,  CAL. 

950 

C 

7. 

77 

59 

36.  1 

13.6 

.54 

1. 

20 

12.3 

ARVINt  CAL. 

7  56 

D 

7. 

03 

65 

35.1 

14.2 

.  51 

1. 

13 

12.9 

CHCWCHI'A,  CAL. 

7C9 

D 

6. 

86 

67 

36.3 

13.8 

.52 

1. 

16 

13.6 

T  U  L  A  0  F  f  CAL. 

6S0 

C 

6. 

85 

67 

35.  7 

14.3 

.  52 

1. 

16 

13.6 

52 


1972  SAN  JOAQUIN  VALLEY  CONTINUOUS  COTTON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUMMARY 

VARIETIES  COMBINING  LOCATIONS 


.      DRAWING     ..  STELOMETER         .  COLORI-  . 

.    NICRO-.      SLIVER  ....     METER       .  UNIF. 

VARIETY  .   NA  IRE    .  UHM   .   MEAN    .     TO     .     Tl     .El      .  RD   .     B     •  RATIO 


AC/ LA  SJ-2 

4.38 

X  • 

18 

0.98 

39.2 

20.8 

7.1 

75 

7.4 

83 

COKER  310 

4.  18 

I  • 

16 

C.91 

37.0 

18.8 

7.2 

75 

7.2 

78 

T  1307 

4.6  1 

X  • 

16 

1.00 

40.5 

22.  1 

6.9 

75 

7.6 

86 

DELTAPINE  16 

4.00 

X  « 

14 

0.92 

34.0 

18.4 

9.4 

77 

6.9 

80 

ACALA  SJ-1 

4.48 

L  • 

17 

0.  99 

40.4 

21.5 

6.8 

74 

7.7 

84 

AC ALA  1517-70 

4.05 

18 

0.96 

43.7 

22.0 

6.1 

75 

7.6 

82 

ACALA4-42-1 958E 

4.51 

1  • 

14 

0.97 

39.2 

21.0 

7.2 

75 

7.5 

84 

ACALA  4-42-1966 

4.20 

1  • 

16 

0.  98 

39.2 

20.9 

7.4 

75 

7.5 

84 

LOCKETT  4789A 

3.93 

X  • 

11 

C.90 

36.3 

18.5 

7.4 

75 

7.4 

81 

LOCATIONS  COMBINING  VARIETIES 


WASCO,  CAL. 

3.92 

L  * 

17 

CORCORAN,  CAL. 

4.08 

X  • 

15 

KERMAN,  CAL. 

4.55 

X  • 

17 

DINUBA,  CAL. 

4.36 

X  • 

15 

COALINGA,  CAL. 

4.37 

X  • 

17 

ARVIN,  CAL. 

4.  37 

X  • 

14 

CHOWCHI'A,  CAL. 

4.13 

X  • 

14 

TULARE,  CAL. 

4-.  2  6 

X  • 

17 

0.95 

36.9 

19.3 

7.6 

75 

7.4 

82 

C.94 

40.0 

21.  1 

7.5 

77 

8.2 

82 

0.97 

36.0 

19.5 

7.8 

75 

7.7 

83 

C.96 

40.4 

21.3 

".2 

78 

7.8 

83 

0.95 

35.9 

19.6 

T.5 

69 

6.0 

82 

0.94 

40.3 

21.1 

6.9 

75 

8.1 

83 

0.94 

4C.7 

21.4 

7.5 

74 

6.8 

83 

0.99 

40.4 

20.4 

6.4 

78 

7.4 

83 

53 


1972  SAN  JOAQUIN   VALLEY  CONTINUOUS  COTTON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUMMARY 


BOLL   SIZE,   GRAM  PER  BOLL  BCLL  SIZE,    NO.   PEP  LB. 


ACALA4-42-1958E 

8.64 

A 

CCKER  3ip 

76  t 

AC ALA  4-42-1966 

8  .49 

A 

DELTAPINE  16 

72 

B 

ACALA  SJ-1 

7.59 

8 

LOCK  ETT  4789A 

69 

C 

T  1307 

7.41 

3 

ACALA  1517-70 

65 

D 

ACALA  SJ-2 

7.40 

B 

ACALA  SJ-2 

62 

F 

ACALA  1517-70 

7.02 

C 

T  1307 

61 

E 

LCCKETT  4789A 

6.59 

0 

ACALA  SJ-i 

60 

E 

LJrLlflrliNt  ID 

A  17 
OflJ  1 

hC  hi  A     L  —  L.  ~)  —  \  CAA 

*i  u 

j  *t 

c 
r 

(.  UK  c  K    i  I U 

c 

c 

ALALAftti "jot 

c 
r 

LINT  PUT. 

Cppn    TMnf Y 

O  C  ~  i  J      UiUl  A 

CCKER  310 

38.6 

A 

ACALA  SJ-i 

14.9 

A 

ACALA  4-42-1966 

37.7 

B 

ACALA4-42-1958E 

14.6 

AB 

ACALA4-42-1958F. 

37.  1 

BC 

ACALA  4-42-1966 

14.  5 

AB 

T  1307 

37.  1 

BC 

ACALA  SJ-2 

14.  4 

B 

DELTAPINE  16 

37. C 

C 

T  1307 

13.6 

C 

ACALA  SJ-2 

36.  6 

C 

ACALA  1517-70 

13.5 

c 

ACALA  1517-70 

35.5 

D 

LCCKETT  4789A 

12.7 

D 

LCCKETT  4789A 

35.3 

0 

DELTAPINE  16 

11.8 

E 

A  C  A  1  A    9  1  —  1 

J  J  o  2 

n 

CCKER  310 

11.4 

C  n  A         ]    C  KIT  T  U         C  A 

OCT 

C  DAM    l   c  k\c  TU  0 

5     DC  T 

ACALA  SJ-2 

0.54 

A 

ACALA  1517-70 

1.19 

A 

T  1307 

0.54 

A 

CCKER  310 

1.19 

A 

ACALA  SJ-1 

0.54 

A 

ACALA  SJ-1 

1.18 

AB 

ACALA  4-42-1966 

0.53 

A 

ACALA  SJ-2 

1.18 

AB 

ACALA4-4  2-1958E 

0.53 

A 

CELTAPINE  16 

1.17 

BC 

ACALA  1517-70 

0.53 

A 

ACALA  4-42-1966 

1.16 

CD 

LOCKETT  4789A 

0.5C 

B 

T  13C7 

1.15 

OE 

DEL  TAP  IN  E  16 

0.5C 

B 

ACALA4-42-1958E 

1.14 

EF 

CCKER  310 

0.50 

B 

LCCKETT  4789A 

1.13 

F 

DRAWING   SLIVER,   UHV  DRAWING   SLIVER,   ME  AN 


ACALA  1517-70 

1. 

18 

A 

T  13C7 

1.0C 

A 

ACALA  SJ-2 

1. 

18 

A 

ACALA  SJ-1 

0.99 

AB 

ACALA  SJ-1 

1. 

17 

AB 

ACALA  4-42-1966 

0.9  8 

ABC 

COKEP  310 

1. 

16 

B 

ACALA  SJ-2 

0.S8 

ABC 

ACALA  4-42-1966 

1. 

16 

B 

ACALA4-42-1958F 

0.97 

BC 

T  13C7 

1. 

16 

B 

ACALA  1517-70 

0.96 

C 

ACALA4-42-1958E 

1. 

14 

C 

CELTAPINE  16 

0.92 

D 

DELTAPINE  16 

1. 

14 

c 

COKER  310 

0.9  1 

D 

LCCKETT  4789A 

1. 

1  1 

D 

LCCKETT  4789A 

0.9C 

D 

54 


1972  SAN  JPAOUIN  VALLEY  CONTINUOUS  COTTON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUMMARY 


UNIFORMITY  RATIO 


MICRCNAI RE 


T  1307 

ACALA4-42-1958E 
A.CALA  4-42-1966 
ACALA  SJ-1 
ACALA  SJ-2 
ACALA  1517-70 
LCCKETT  4789A 
DEL  TAPI NE  16 
CCKER  310 


86 

A 

T  1307 

4.61 

4 

84 

B 

ACALA4-42-1958F 

4.51 

A 

84 

B 

ACALA  SJ-l 

4.48 

A 

84 

B 

ACALA  SJ-2 

4.38 

AB 

83 

BC 

ACALA  4-42-IS66 

4.20 

BC 

82 

CD 

COKER  310 

4.18 

BC 

81 

DE 

ACALA  1517-70 

4.05 

C 

80 

E 

OELTAPINE  16 

4.0C 

C 

78 

F 

LCCKETT  4789A 

3.93 

C 

YARN  TENACITY 

STELOMETER 

-  El 

ACALA  1517-70 

14.7 

A 

OELTAPINE  16 

9.4 

A 

T  1307 

13.9 

B 

ACALA  4-42-1966 

7.4 

B 

ACALA  4-42-1966 

13.7 

BC 

LCCKETT  4789A 

7.4 

B 

ACALA  SJ-1 

13.6 

BC 

CCKER  310 

7.2 

BC 

ACALA4-42-1958E 

13.  5 

C 

ACALA4-42i1958E 

7.2 

BC 

ACALA  SJ-2 

13.4 

C 

ACALA  SJ-2 

7.  1 

BC 

COKER  310 

11.7 

D 

T  1307 

6.  9 

CO 

LOCKETT  4789A 

11.7 

D 

ACALA  SJ-1 

fs  P 
D  .  C 

n 

OELTAPl NE  16 

11.5 

D 

ACALA  1517-70 

6.  1 

E 

CT  C|  DM  F  T  PR  — 

I  VJ 

STELOMETER 

-  Tl 

ACALA  L517-70 

43.7 

A 

T  1307 

22.  1 

A 

T  1307 
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01  KUBAi  CAL. 


COKER  310 

1148 

A 

5  .94 

76 

38.  2 

12.0 

.51 

1.19 

12.0 

DELTAPINE  16 

11C2 

B 

5.98 

76 

36.8 

11.0 

.50 

1.17 

11.6 

AC  ALA  SJ-2 

IC96 

B 

7.  49 

61 

36.3 

14.0 

.55 

1.19 

14.2 

T  1307 

1080 

BC 

7.79 

58 

37.5 

13.7 

.54 

1.13 

13.8 

AC  A  L  A  1517-70 

1077 

BC 

7.  19 

63 

35.  7 

13.3 

.52 

1.17 

14.  8 

ACALA  SJ-1 

1042 

C 

7.81 

58 

36.0 

13.9 

.56 

1.19 

14.1 

ACALA4-42-1958E 

946 

n 

8.  65 

53 

36.  6 

13.7 

.55 

1.15 

14.3 

ACALA  4-42-1966 

936 

D 

9.  26 

49 

37.7 

14.2 

.54 

1.16 

14.1 

LOCKETT  4789A 

916 

D 

7.02 

65 

35.  3 

12.2 

.  50 

1.12 

12.  0 

COALINGA,  CAL. 


ACALA  SJ-2 

1147 

A 

8.47 

54 

34.  8 

14.8 

.55 

1.21 

12.8 

DELTAPINE  16 

1139 

AB. 

7.01 

65 

37.5 

11.4 

.54 

1.20 

11.0 

T  1307 

1031 

ABC 

7.59 

60 

36.9 

13.1 

.54 

1.16 

12.8 

ACALA  SJ-l 

1015 

RC 

P.  53 

53 

33.  8 

15.4 

.  56 

1.21 

12.8 

COKER  310 

980 

C 

6.51 

71 

39.3 

11.1 

.50 

1.24 

11.2 

ACALA  4-42-1966 

851 

D 

8.  81 

52 

36.  3 

14.8 

.53 

1.17 

12.3 

ACALA4-42-1958E 

8  39 

D 

8  .96 

51 

36.  2 

14.8 

.54 

1.16 

12.3 

LOCKETT  4789A 

7  78 

0 

7.C7 

64 

35.2 

13.5 

.50 

1.  16 

11.4 

ACALA  1517-70 

769 

D 

6.97 

66 

34.  8 

13.6 

.54 

1.23 

14.0 

CORCORAN , 

CAL. 

ACALA  SJ-2 

1326 

A 

7.67 

59 

38.1 

14.1 

.55 

1. 

18 

13.8 

T  1307 

1321 

A 

7.99 

57 

38.  1 

12.7 

.55 

1. 

15 

14.3 

ACALA  SJ-1 

13C7 

AB 

7.80 

58 

36.5 

13.7 

.  53 

1. 

16 

14.  1 

ACALA4-42-1958E 

1278 

AB 

9.19 

49 

38.6 

14.2 

.54 

1. 

14 

14.1 

COKER  310 

1246 

AB 

6.40 

72 

39.  6 

11.2 

.  50 

1. 

19 

12.1 

ACALA  4-42-1966 

1221 

B 

8.37 

55 

39.5 

14.1 

.53 

1. 

16 

14.3 

DELTAPINE  16 

1221 

B 

6.  3  8 

72 

37.  3 

11.4 

.49 

1. 

19 

11.7 

ACALA  1517-70 

1215 

B 

7.32 

62 

36.  0 

12.6 

.52 

1. 

18 

15.2 

LOCKETT  4789A 

1040 

C 

6.97 

65 

35.  1 

12.1 

.50 

1. 

15 

11.6 

TULARE,  CAL. 


ACALA  SJ-2 

753 

A 

6.97 

65 

35.6 

14.8 

.55 

1. 

17 

14.2 

T  1307 

740 

AB 

6.92 

66 

35.5 

14.4 

.54 

1. 

15 

14.4 

DELTAPINE  16 

725 

AB 

6.17 

74 

36.  3 

12.  7 

.48 

1. 

15 

11.9 

ACALA  SJ-l 

710 

ABC 

6.84 

67 

34.  Q 

16.  1 

.53 

1. 

17 

14.4 

COKER  310 

6S8 

BC 

5.46 

83 

37.  5 

11.8 

.47 

1. 

17 

11.7 

ACALA4-42-1958F 

693 

BC 

8.  06 

56 

35.  5 

15.3 

.52 

1. 

12 

14.  1 

ACALA  4-42-1966 

667 

C 

8.40 

54 

37.0 

15.2 

.54 

1. 

15 

14.6 

ACALA  1517-70 

615 

D 

6.  55 

69 

34.6 

14.5 

.52 

1. 

17 

15.3 

LOCKETT  4789A 

6C8 

D 

6.22 

73 

34.7 

13.8 

.  50 

1. 

13 

11.6 

56 
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DINUBA,  CAL. 


COKER  310 

4.21 

1.  14 

0.  90 

37.9 

19.6 

7.4 

77 

7.5 

79 

DELTAPINE  16 

4.16 

1.  12 

0.  89 

35.4 

19.4 

9.5 

78 

7.0 

80 

ACALA  SJ-2 

4.57 

1.19 

1.00 

41.1 

22.2 

7.0 

78 

7.5 

84 

4.91 

1.15 

C.99 

43.3 

23.4 

6.7 

77 

8.3 

86 

AC  Al  A    1  "5  1  7—70 

4.27 

1.15 

0.94 

45.7 

22.  1 

6.0 

78 

8.5 

82 

ACALA  SJ-l 

4.56 

1.  19 

1.02 

41.0 

20.8 

6.6 

78 

8.0 

86 

AC ALA4-42- 1 9  58E 

4.25 

1.15 

0.97 

41.4 

22.  2 

7.  1 

79 

7.5 

84 

ArAIA   4— 42-l<366 

4.39 

1.18 

1.00 

40.7 

22.1 

6.9 

79 

8.3 

85 

LOCKETT  4789A 

3.92 

1.10 

0.  89 

36.6 

19.5 

7.4 

78 

7.8 

82 

COALINGA,  CAL 

• 

ACALA  SJ-2 

4.53 

1.  16 

0.94 

36.2 

20.0 

6.9 

68 

6.0 

81 

DEL TAP INE  16 

4.35 

1.  16 

0.93 

31.4 

18.  0 

9.4 

71 

5.3 

80 

T  1307 

4.66 

1.16 

I. 01 

37.1 

20.8 

6.9 

69 

5.  8 

87 

AG A LA  SJ-l 

4.49 

1.  16 

0.95 

37.TJ 

20.5 

7.4 

69 

6.8 

82 

COKER  310 

4.38 

1.20 

0.94 

34.4 

18.  1 

7.6 

70 

5.5 

79 

ACALA  4-42-1966 

4.11 

1.15 

0.94 

35.2 

19.  1 

8.2 

69 

6.5 

83 

ACALA4-42-1958E 

4.26 

1.14 

0.  92 

34.9 

19.5 

7.7 

69 

6.3 

81 

LOCKETT  4789A 

4  .47 

1.  14 

0.92 

35.5 

18.  1 

7.2 

70 

5.5 

81 

ACALA  1517-70 

4.  04 

1.22 

1.01 

41.1 

21.7 

6.1 

69 

6.5 

83 

COPCCRAN,  CAL. 

ACALA  SJ-2 

4.09 

1.  16 

0.98 

40.9 

21.9 

7.2 

76 

8.8 

84 

T  1307 

4.48 

1.15 

0.99 

41.6 

22.6 

6.8 

77 
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86 
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0.97 
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42.1 

22.4 

6.0 
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78 

7.3 
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19.1 
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78 

7.8 

79 
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4.26 

1.  16 

0.  <59 

40.3 

21.3 

6.1 

79 

7.0 

86 

ACALA  4-42-1966 

4.27 

1.17 

1.-01 

40.6 

20.0 

6.6 

78 

7.0 

86 

ACALA  1517-70 

4.10 

1.18 

0.96 

44.4 

21.3 

5.4 

78 

7.8 

81 

LOCKETT  4789A 

4.15 

1.  14 

0.93 

39.5 

18.9 

6.5 

78 

8.3 

82 
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.     PPR  ACRE         .  BOLL  .  LB.  .  .  .   PCT.   PCT.  . 


CHCWChl'A,  CAL. 


T  1307 

802 

A 

A. 

76 

67 

36.4 

14.5 

.54 

1.14 

14.4 

ACALA  SJ-2 

8C0 

A 

6  . 

78 

67 

37.0 

14.6 

.54 

1.17 

13.7 

ACALA  SJ-1 

7  86 

A 

6. 

91 

66 

34.7 

15.3 

.54 

1.16 

13.4 

OELTAPINE  16 

776 

AB 

6. 

45 

70 

36.6 

13.  1 

.  49 

1.16 

12.  1 

COKER  310 

7  20 

BC 

5. 

74 

79 

37.9 

11.2 

.49 

1.18 

12.0 

ACALA  1517-70 

7C3 

C 

7. 

35 

62 

34.  1 

14.3 

.53 

1.19 

15.4 

ACALA4-42-1958E 

671 

c  ^ 

3. 

25 

55 

37.4 

14.5 

.54 

1.13 

14.1 

ACALA  4-42-1966 

660 

c 

7. 

75 

59 

38.0 

14.4 

.53 

1.15 

14.4 

LOCKETT  4789A 

463 

D 

5. 

73 

80 

34.  1 

12.7 

.49 

I. 11 

12.5 

COKEP  310 

13  24  A 

ACALA  SJ-2 

1239 

ACALA  1517-70 

1170 

OELTAPINE  16 

1129 

ACALA  SJ-1 

1112 

T  1307 

1055 

ACALA4-42-1958E 

990 

LOCKETT  4789A 

966 

ACALA  4-42-1966 

949 

KFflMAN,  CAL. 


6.  13 

74 

40.6 

7.12 

64 

37.4 

c 

6.  70 

68 

37.1 

c 

6.  60 

69 

37.4 

CD 

7.70 

59 

36.7 

0 

7.50 

61 

37.7 

E 

8.56 

53 

38.  1 

E 

7.12 

64 

37.1 

E 

8.  75 

52 

37.7 

10.9 

.53 

1 .21 

11.7 

13.7 

.  54 

1.19 

13.0 

13.4 

.55 

1.21 

14.4 

11.9 

.52 

1.17 

10.8 

14.5 

.  54 

1.17 

13.5 

12.7 

.55 

1.14 

14.0 

14.3 

.54 

1.15 

13.1 

13.5 

.51 

1.15 

11.5 

14.0 

.54 

1.16 

13.3 

WASCO,  CAL. 


COKER  310 

1460 

A 

5.98 

77 

40.  8 

10.6 

.49 

1.23 

11.6 

T  1307 

1357 

B 

7.35 

62 

39.4 

12.8 

.53 

1.17 

12.9 

ACALA  SJ-2 

1348 

B 

7.89 

58 

38.0 

13.7 

.53 

1.  19 

12.3 

ACALA4-42-1958E 

1268 

C 

9.  C7 

50 

38.4 

14.5 

.52 

1.14 

12.7 

ACALA  SJ-1 

1251 

r. 

8.05 

57 

37.3 

14.1 

.52 

1.18 

12.8 

OELTAPINE  16 

1245 

c 

6.20 

74 

38.6 

11. 0 

.48 

1.19 

11.9 

ACALA  1517-70 

1236 

CD 

7.17 

64 

37.  4 

12.4 

.49 

1.19 

13.8 

ACALA  4-42-1966 

1172 

D 

8.  17 

56 

38.  7 

13.8 

.53 

1.17 

12.7 

LOCKETT  4789A 

1074 

E 

6.34 

72 

37.  5 

11.6 

.50 

1.15 

11.4 

ACALA   1517-70  853  A 

ACALA   SJ-2  843  AB 

T   1307  8C3  ABC 

ACALA4-42-1958E  794  ABC 

ACALA  4-42-1966  794  ABC 

OELTAPINE    16  791  ABC 

ACALA   SJ-1  774  BC 

COKEP   310  739  C 

LOCKETT  4789A  410  D 


AR  VI N  » 

CAL. 

6  .87 

66 

34.  1 

14.3 

.51 

1.16 

14.7 

6.79 

67 

35.5 

15.2 

.52 

1.15 

12.8 

7.37 

62 

35.  3 

14.8 

.  53 

1.14 

14.2 

8..  39 

54 

36.0 

15.4 

.52 

1.11 

13.4 

8.  39 

54 

36.  5 

15.3 

.52 

1. 11 

13.8 

6.  12 

75 

35.0 

12.3 

.49 

1.  14 

11.  1 

7.08 

64 

33.6 

15.9 

.52 

1.13 

13.5 

6.  07 

75 

36.  1 

12.2 

.47 

1.12 

11.0 

6.21 

73 

33.4 

12.4 

.47 

1.09 

11.5 

58 


1972   SAN  JOAQUIN  V  ALLEY  CONTINUOUS  COTTON  VARIETY  TEST 


.     DRAWING       .  STELOMETER         .  COLOPI-  . 

.   MICRO-.     SLIVER         ....     METER       .  UNIF. 
VARIETY  .  NA IRE   .  UHM   .   MEAN    .     TO     .     Tl     .El     .  RD  .     B     .  RATIO 


CHCWCHI'A,  CAL. 


T  1307 

4.46 

1. 

15 

1.  00 

41.9 

23.5 

7.5 

73 

7.0 

87 

ACALA  SJ-2 

4.50 

1. 

15 

0.96 

42.0 

21.6 

7.3 

74 

6.8 

84 

AC ALA  SJ-1 

4.60 

1. 

15 

0.96 

41.7 

22.5 

6.6 

72 

6.5 

84 

DELTAPINE  16 

3.69 

1. 

13 

0.  89 

35.5 

18.  9 

9.6 

75 

6.5 

79 

COKER  310 

4.05 

1. 

14 

0.83 

39.1 

19.7 

7.4 

74 

6.8 

77 

ACALA  1517-70 

4.01 

1. 

18 

I.  00 

47.1 

23.  1 

6.3 

75 

6.8 

85 

ACALA4-42-1958E 

4.42 

1. 

09 

0.93 

40.8 

21.  8 

7.1 

73 

7.0 

85 

ACALA  4-42-1966 

4.21 

1. 

15 

0.98 

40.5 

22.  1 

7.5 

74 

7.3 

85 

LOCKETT  4789A 

3.62 

1. 

10 

0.87 

37.9 

19.  1 

7.9 

73 

6.5 

79 

Kb  K  M  AN  t  UAL. 


COKER  310 
ACALA  SJ-2 
ACALA  1517-70 
DELTAPINE  16 
ACALA  SJ-1 
T  1307 

ACALA4-42-1958E 
LOCKETT  4789A 
ACALA  4-42-1966 


4.60 

1.17 

0.93 

34.4 

18.6 

7.8 

76 

7.8 

80 

4.62 

1.  18 

1.00 

35.5 

19.6 

7.9 

76 

7.5 

85 

4.41 

1.19 

0.96 

41.3 

20.  8 

6.7 

75 

8.3 

81 

4.41 

1.  16 

0.94 

30.6 

17.2 

10.0 

77 

7.5 

82 

4.77 

1.  18 

1.  00 

37.5 

21.0 

7.1 

76 

8.0 

86 

4.80 

1.15 

0.99 

37.8 

20.6 

7.5 

75 

7.5 

86 

4.54 

1.16 

0.99 

36.8 

?0.0 

7.6 

76 

7.5 

86 

4.26 

1.  13 

0.92 

33.7 

17.4 

8.0 

75 

7.8 

82 

4.50 

1.  16 

0.99 

36.5 

20.0 

7.8 

76 

7.5 

85 

WASCO,  CAL. 


COKER  310 

3.77 

1.17 

0.91 

T  1307 

4.30 

1.17 

0.99 

ACALA  SJ-2 

4.06 

1.20 

0.99 

ACALA4-42-1958F 

4.23 

1.15 

0.97 

ACALA  SJ-i 

4.C9 

1.20 

I. 00 

DELTAPINE  16 

3.38 

1.16 

0.91 

ACALA  1517-70 

3.75 

1.  16 

0.93 

ACALA  4-42-1966 

3.88 

I.  IT 

0.97 

LOCKETT  4789A 

3.81 

1.13 

C.91 

36.0 

17.9 

7.5 

76 

6.5 

78 

37.0 

19.9 

7.3 

73 

8.0 

85 

36.6 

19.4 

7.3 

74 

8.0 

83 

37.3 

19.5 

7.6 

74 

7.8 

84 

37.9 

20.  2 

7.2 

74 

8.0 

84 

32.9 

17.9 

9.9 

79 

6.8 

79 

41.4 

21.0 

6.3 

74 

7.3 

80 

38.  1 

20.  2 

7.4 

75 

7.3 

83 

34.6 

17.2 

7.6 

76 

7.3 

81 

ARVINt  CAL. 

ACALA   1517-70  4.21  1.16  C.94  45.2 

ACALA   SJ-2  4.44  0.97  40.1 

T   1307  4.71  I* 17  °'99  42,7 

ACALA4-42-1958E  4.56  1.14  0.97  41.7 

ACALA  4-42-1966  4.31  1.14  0.95  40.8 

DELTAPINE   16  4.33  1.13  0.93  35.2 

ACALA  SJ-1  4.54  1.15  0.96  42.9 

COKER   310  4.50  1.13  0.88  38.2 

LOCKETT  4789A  3.75  1.08  0.89  36.3 


22.9 

5.7 

77 

8.0 

82 

21.2 

6.8 

76 

8.0 

84 

23.  0 

6.7 

77 

8.0 

85 

21.8 

6.8 

75 

8.3 

85 

21.3 

7.3 

75 

8.3 

83 

18.4 

8.1 

76 

7.8 

82 

22.9 

6.9 

73 

8.3 

83 

18.8 

6.4 

76 

8.3 

78 

19.2 

6.8 

70 

8.0 

83 

59 


1972  HIGH  QUALITY  REGIONAL  CCTTON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUMMARY 


VARIETIES  COMBINING  LCCATIONS 


• 

.  BOLL 

SIZE 

■  • 

SPAN 

.  YIELD 

.  GR 

AM 

.  NC. 

.  LINT 

.  SEEO 

.  LENGTH 

YTEN 

VAP I ETY 

.  LB. 

LINT 

.  PER 

.  PER 

.    PCT.  , 

.  INOEX 

.  50 

2.5  . 

PER 

ACRE 

.  BOLL 

.  LB. 

• 

.  PCT. 

PCT.  . 

COKER  310 

969 

A 

6  . 

03 

76 

39.5 

11.1 

.56 

1.24 

12.4 

COKER  8103 

943 

AB 

6. 

21 

74 

38.2 

11.5 

.57 

1.20 

13.4 

DELTAPINE  16 

937 

AB 

6. 

C8 

75 

38.4 

11.1 

.54 

1.17 

11.8 

PD  43810 

9  32 

AB 

5. 

84 

79 

38.  1 

11.3 

.54 

1.14 

13.1 

8  80 

ABC 

5. 

33 

86 

39.6 

10.8 

.53 

1.14 

12.8 

LA.  CASS-197 

374 

ABCO 

5. 

65 

81 

39.  8 

11.2 

.53 

1.14 

12.7 

PO  8623 

872 

A  BCD 

5. 

91 

78 

39.8 

12.1 

.57 

1.19 

13.2 

CP8M1 

855 

BCD 

6. 

31 

73 

37.7 

12.3 

.55 

1.14 

13.2 

DPL  6532 

799 

CO 

6. 

33 

72 

36.  1 

13.3 

.  59 

1.24 

14.9 

MCNAIR  9416 

787 

CO 

6. 

60 

69 

36.3 

12.3 

.54 

1.13 

12.6 

BAYOU  7769 

7  78 

0 

5. 

79 

79 

37.8 

11.5 

.54 

1.16 

13.3 

ACALA  1517-70 

611 

E 

5. 

88 

78 

36.  1 

12.3 

.55 

1.18 

14.3 

iUtfKtOi JrtAL"  bUMWAPY*  COMBINING  COLLEGE  STATION,    ST  JOSEPH,  STCNEVILLE, 


PORTAGEVI LLE ,   JACKSON,   AND  ROHWER 


COKER  31*0 

1009 

A 

5. 

87 

78 

39.2 

11 

.3 

.55 

1 

.23 

12.  2 

COKER  8103 

977 

AB 

6. 

16 

74 

37.9 

11 

.8 

.56 

I 

.20 

13.2 

DELTAPINE  16 

969 

AB 

5. 

90 

78 

38.  2 

11 

.0 

.52 

1 

.16 

11.4 

PD  4381D 

9  49 

AB 

5. 

64 

81 

37.8 

11 

.4 

.53 

1 

.  14 

13.0 

LA.  DASS-197 

914 

ABC 

5. 

53 

82 

39.8 

11 

.2 

.51 

1 

.13 

12.1 

STONEV ILLE  804 

8<54 

ABC 

5. 

30 

87 

39.  0 

11 

.0 

.53 

I 

.14 

12.5 

PD   862  3 

891 

ABC. 

5. 

73 

80 

39.8 

11 

.8 

.55 

1 

.17 

12.8 

CP8M1 

867 

ac 

6. 

08 

76 

37.5 

12 

.2 

.53 

1 

.13 

12.9 

OPL  6532 

348 

BC 

6. 

12 

75 

36.  0 

13 

.1 

.58 

L 

.23 

14.5 

MCNAIR  9416 

798 

CD 

6. 

50 

70 

36.3 

12 

.4 

.54 

I 

.14 

12.4 

BAYOU  7769 

795 

CD 

5. 

74 

80 

37.9 

11 

.4 

.54 

1 

.16 

13.1 

ACALA  1517-70 

673 

D 

5. 

99 

76 

35.9 

12 

.6 

.55 

1 

.19 

13.  8 

SUBREGIONAL  SUMMARY  COMBINING  EXPERIMENT,  TIFTQN,  FLORENCE, 
ROCKY  MOUNT  AND- BE LLE  MINA 


COKER  310 

922 

A 

6. 

22 

73 

39.9 

10 

.9 

.58 

I 

.24 

12.7 

PD  43810 

913 

AB 

6. 

07 

75 

38.6 

11 

.1 

.56 

L 

.15 

13.1 

COKER  8103 

9  03 

AB 

6. 

28 

73 

38.  5 

11 

.1 

.58 

1 

.20 

13.6 

DELTAPINE  16 

899 

ABC 

6. 

28 

73 

38.6 

11 

.2 

.56 

I 

.18 

12.2 

STCNEVILLE  804 

8  64 

ABC 

5. 

38 

85 

40.2 

10 

.5 

.54 

1 

.14 

13.1 

PD  8623 

8  50 

ABC 

6. 

12 

75 

39.9 

12 

.4 

.59 

1 

.20 

13.6 

CP8MI 

840 

ABC 

6. 

59 

69 

37.9 

12 

.5 

.57 

I 

.16 

13.5 

LA.  OASS-197 

8  26 

ABC 

5. 

79 

79 

39.  8 

11 

.2 

.55 

1 

.15 

13.4 

MCNAIR  9416 

774 

ABC 

6. 

72 

68 

36.2 

12 

.3 

.55 

1 

.12 

12.8 

BAYOU  7769 

757 

BC 

5. 

84 

78 

37.8 

11 

.5 

.55 

1 

.15 

13.5 

OPL  6532 

7  39 

C 

6. 

58 

69 

36.2 

13 

.6 

.60 

1 

.25 

15.4 

ACALA  1517-70 

537 

0 

5. 

74 

79 

36.3 

11 

.9 

.55 

1 

.17 

14.8 

60 


1972   HIGH  QUALITY   REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUMMARY 

VARIETIES  COMBINING  LOCATIONS 


.     DRAWING       .  STELOMFTER         .   COLORI-  . 

.   MICRO-.     SLIVER         ....     METER       .  UNIF. 
VARIETY  .  NA IRE    .   UHM  .    MEAN   .      TO     .      T 1      .    El      .   RD   .      B      .  RATIO 


COKER  310 

4. 

32 

1  • 

22 

0.  <36 

35.  8 

19. 

0 

7. 

5 

73 

8.3 

78 

COKER  8103 

4. 

16 

20 

0.96 

37.6 

20. 

3 

6. 

7 

73 

8.2 

80 

OELTAPINE  16 

4. 

43 

X  • 

16 

0.93 

33.2 

18. 

3 

9. 

6 

74 

7.7 

79 

PD  43810 

4. 

09 

1  • 

15 

0.94 

37.0 

19. 

7 

7. 

3 

72 

8.4 

82 

STONEVI LLE  804 

4. 

15 

1  • 

11 

0.88 

38.4 

19. 

5 

6. 

8 

72 

8.4 

79 

LA.  OASS-197 

4. 

51 

X.  • 

14 

0.  90 

40.0 

19. 

2 

6. 

2 

73 

7.9 

79 

PD  8623 

4. 

67 

1  • 

19 

0.96 

40.  5 

20. 

0 

6. 

2 

73 

8.3 

81 

CP8M1 

4. 

46 

L  • 

14 

0.91 

40.5 

20. 

4 

6. 

1 

72 

8.2 

80 

DPL  6532 

4. 

45 

1  • 

24 

I.  02 

42.2 

22. 

2 

6. 

1 

72 

7.5 

82 

MCNAIR  9416 

4. 

55 

15 

0.94 

37.7 

18. 

7 

6. 

5 

73 

8.  1 

82 

BAYOU  7769 

4. 

16 

15 

G.93 

37.7 

20. 

2 

7. 

6 

74 

8.6 

81 

AC ALA  1517-70 

3. 

93 

17 

0.92 

42.5 

22. 

1 

6. 

0 

72 

8.6 

79 

SUBREGI ONAL   SUMMARY  COMBINING  COLLEGE  STATION,    ST  JOSEPH,   STONEVI LLE » 


PORTAGEVILLE,   JACKSON,   AND  RQHWER 


COKER  310 

4. 

30 

1.20 

0. 

93 

36.4 

19. 

0 

6. 

9 

70 

8.2 

77 

COKER  8103 

4. 

13 

1.19 

0. 

94 

38.7 

20. 

3 

6. 

4 

71 

7.7 

79 

DELTAP INE  16 

4. 

40 

1.13 

0. 

87 

34.3 

18. 

I 

8. 

8 

71 

7.6 

77 

PD  4381D 

4. 

02 

1.13 

0. 

91 

37.5 

19. 

5 

6. 

9 

70 

8.1 

80 

LA.  DASS-197 

4. 

49 

1.11 

0. 

87 

40.2 

18. 

6 

5. 

7 

70 

7.8 

78 

STONEV ILLE  804 

4. 

12 

1.  10 

0. 

86 

38.7 

19. 

5 

6. 

5 

69 

8.0 

78 

PD  8623 

A. 

60 

1.17 

0. 

92 

40.9 

20. 

0 

5. 

9 

70 

8.0 

79 

CP8M1 

4. 

36 

1.  12 

0. 

88 

41.0 

20. 

1 

5. 

7 

70 

8.0 

78 

DPL  6532 

4. 

41 

1.21 

0. 

97 

42.6 

22. 

1 

5. 

5 

70 

7.4 

80 

MCNAIR  9416 

4. 

43 

1.  14 

0. 

92 

37.9 

18. 

2 

6. 

I 

71 

8.0 

80 

BAYGU  7769 

4. 

14 

1.  14 

0. 

90 

38.  9 

20. 

1 

7. 

2 

71 

8.3 

79 

ACALA  1517-70 

3. 

90 

1.15 

0. 

89 

43.2 

22. 

0 

5. 

8 

70 

8.5 

77 

SUBREGIUNAL   SUMMARY  COMBINING   EXPERIMENT,  "TIFTQN,  FLORENCE, 


"ROCKY  MOUNT  AND  BELLE  HI  NA 


COKER  310 

4. 

35 

1. 

25 

0. 

99 

34.9 

19. 

0 

8. 

2 

76 

8 

.5 

80 

PD  4381D 

4. 

16 

1. 

16 

0. 

97 

36.4 

19. 

9 

7. 

8 

75 

8 

.7 

84 

COKER  8103 

4. 

20 

1. 

21 

0. 

99 

36.  3 

20. 

3 

7. 

0 

76 

8 

.7 

82 

OELTAPINE  16 

4. 

58 

1. 

21 

0. 

99 

31.9 

18. 

6 

10. 

6 

77 

7 

.9 

82 

STONEV ILLE  804 

4. 

18 

1. 

12 

c. 

91 

38.0 

19. 

6 

7. 

2 

75 

8 

.8 

81 

PD  8623 

4. 

76 

•1. 

22 

1. 

02 

40.  1 

20. 

1 

6. 

6 

76 

8 

.6 

84 

CP8M1 

4. 

57 

1. 

15 

0. 

94 

40.0 

20. 

7 

6. 

5 

75 

8 

.3 

81 

LA.  DASS-197 

4. 

53 

1. 

16 

0. 

95 

39.  8 

19. 

8 

6. 

8 

76 

8 

.  1 

82 

MCNAIR  9416 

4. 

68 

1. 

15 

0. 

97 

37.5 

19. 

2 

6. 

9 

75 

8 

.3 

84 

BAYOU  7769 

4. 

19 

1. 

16 

0. 

96 

36.2 

20. 

4 

8. 

2 

77 

9 

.0 

83 

CPL  6532 

4. 

50 

1. 

28 

1. 

08 

41.  8 

22. 

4 

6. 

8 

75 

7 

.6 

84 

ACALA  1517-70 

3. 

98 

1. 

18 

0. 

95 

41.6 

22. 

3 

6. 

3 

75 

8 

.6 

81 

61 


1972   HIGH  QUALITY   REGICNAL  COTTON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUMMARY 


LOCATIONS  COMBINING  VfPIETIFS 


• 

.  BOLL 

SIZE 

SPAN 

.  YIELD 

.  GRAM 

.  NC. 

.   LINT  . 

SEEO 

.  LENGTH 

YTEN 

LOCATION 

.  LB. 

LINT 

.  PEP 

.  PER 

.    PCT.  . 

INDEX 

.  50 

2 .5  . 

PFR 

ACRE 

.  BOLL 

.  LB. 

•  • 

.  PCT. 

PCT.  . 

BELLE  MINA.ALA. 

12  59  A 

5.  85 

78 

42.  8 

10.7 

.54 

1.14 

12.6 

ROHWER,  ARK. 

1031 

8 

4.99 

91 

37.1 

10.6 

.  56 

1.20 

14.  1 

PORT'VILLE,  1*0. 

960 

ec 

6.28 

73 

40.2 

12.0 

.  50 

1.14 

11.2 

EXPERIMENT,  GA. 

930 

c 

6.47 

70 

40.  0 

11.7 

.  58 

1.18 

13.5 

ST  JOSEPH,  LA. 

926 

c 

6.33 

72 

38.5 

11.6 

.58 

1.22 

14.0 

COL.  STA.,  TEX. 

8C7 

0 

5.  74 

80 

35.2 

12.1 

.55 

1.19 

12.8 

FLORENCE,  S.C. 

805 

D 

6.31 

72 

35.1 

12.4 

.58 

1.22 

13.2 

ST'VILLE,  MISS. 

786 

0 

5.  86 

78 

38.8 

13.9 

.53 

1.13 

13.3 

JACKSON,  TENN. 

782 

D 

6.08 

75 

37.8 

10.4 

.52 

1.13 

11.5 

TIFTON,  GA. 

691 

E 

5.65 

81 

38.9 

10.8 

.54 

1.13 

13.3 

ROCKY   MT  .  ,  N.C. 

410 

F 

6.39 

72 

34.8 

12.8 

.58 

1.21 

14.8 

BOLL   SIZE,   GRAM  PER   BCLL  BCLL   SIZE,   NO.   PER  LB. 


MCNAIR  9416 

6.60 

A 

STCNEVILLE  804 

86 

A 

DPL  6532 

6.33 

B 

LA.  DASS-197 

81 

B 

CP8M1 

6.31 

B 

PD  4381D 

79 

BC 

CCKER  8103 

6.2  I 

BC 

fi  AYOU  7769 

79 

BC 

DEL  TAPINE  16 

6.C8 

BCD 

ACALA  1517-70 

78 

BCD 

CCKER  310 

6.03 

CDE 

PD  8623 

78 

BCD 

PD  8623 

5.91 

DE 

CCKER  310 

76 

CDE 

ACALA  1517-70 

5.88 

DEF 

DELTAPINE  16 

75 

DEF 

PC  4381D 

5.84 

DEF 

COKFR  8103 

74 

EF 

BAYOU  7769 

5.79 

EF 

CP8M1 

73 

EF 

LA.  CASS-197 

5.65 

F 

DPL  6532 

72 

F 

STCNEVILLE  804 

5.33 

G 

MCNAIR  9416 

69 

3 


LINT  PCT.  SEED  INDEX 


LA.  DASS-197 

39.8 

A 

DPL  6532 

13.  3 

A 

PD  8623 

39.  8 

A 

ACALA  1517-70 

12.3 

B 

STONEVILLE  804 

39.6 

A 

MCNAIR  9416 

12.3 

B 

CCKER  310 

39.5 

A 

CP8M1 

12.  3 

B 

DELTAPINE  16 

38.4 

B 

PD  8623 

12.1 

B 

CCKCR  8103 

38.2 

B 

CCKER  8103 

11.5 

C 

PD  4381D 

38.  1 

B 

BAYOU  7769 

11.5 

c 

BAYOU  7769 

37.8 

B 

PD  4381D 

11.3 

c 

CP8M1 

37.7 

B 

LA.  DASS-197 

11.2 

CD 

MCNAIR  9416 

36.  3 

c 

CCKER  310 

11.1 

CD 

ACALA  1517-70 

36.  1 

c 

DELTAPINE  16 

11.  1 

CO 

DPL  6532 

36.1 

c 

STONEVILLE  804 

IC.  8 

D 

62 


1972   HIGH  QUALITY  REGIONAL  COTTON   VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUMMARY 


LOCATIONS  COMBINING  VARIETIES 


LOCATION 


.  DRAWING 
MICRO-.  SLIVER 
NAIRE   .   UHM   .  MEAN 


STELOMETER 


TO 


Tl 


El 


COLOR  I-  . 

METER  .  UNIF. 
RO  .     B     .  RATIO 


BELLE   M I NA » ALA. 
ROHWER,  APK. 
PORT*  VI LLE  t  MO. 
EXPERIMENT,  GA. 
ST  JOSEPH,  LA. 
COL.  STA.,  TEX. 
FLORENCE,  S.C. 
ST'VILLE,  MISS. 
JACKSON,  TENN. 
TIFTON,  GA. 
ROCKY  MT. ,  N.C. 


4.44 

1.13 

0.90 

37.7 

19.3 

7.5 

74 

8.2 

79 

3.90 

1.  18 

C.94 

40. C 

20.3 

6.8 

73 

7.8 

80 

4.45 

1.09 

0.80 

37.4 

17.8 

6.8 

67 

7.3 

74 

4.64 

1.21 

1.02 

38.0 

20.3 

7.3 

75 

7.9 

84 

4.42 

1.  20 

0.  S3 

40.2 

21.0 

5.6 

71 

8.3 

78 

4.33 

1.18 

0.95 

37.5 

19.4 

6.5 

69 

7.2 

81 

4.  24 

1.24 

1.04 

36.4 

20.2 

7.9 

79 

9.0 

84 

4.64 

1.13 

0.93 

43.2 

22.0 

5.5 

74 

8.7 

82 

3.91 

1.13 

0.88 

36.8 

18.  1 

7.5 

68 

8.6 

78 

4.55 

1.  13 

0.90 

40.5 

20.7 

6.1 

75 

8.8 

80 

4.08 

1.23 

1.C3 

36.8 

20.5 

8.2 

75 

8.4 

83 

SPAN  LENGTH,    50  PCT. 

SPAN  LENGTH, 

2.5  PCT. 

DPL  6532 

Q.5S 

A 

CPL  6532 

1.24 

A 

PC  8623 

0.57 

B 

CCKER  310 

1.24 

A 

COKER  8101 

0.57 

B 

COKER  8103 

1.20 

B 

COKER  310 

0.56 

BC 

PD  8623 

1.19 

BC 

CF8M1 

0.55 

CD 

ACALA  1517-70 

1.18 

BCD 

ACALA  1517-70 

0.55 

CD 

DELTAPINE  16 

I.  17 

CD 

PO  43810 

0.54 

DE 

BAYOU  7769 

1.16 

D 

MCNAIR  9416 

0.54 

DE 

PD  4381D 

1.14 

E 

DELTAPINE  16 

0.54 

DE 

STONEVILLE  804 

1.14 

E 

EAYCU  7769 

0.54 

DE 

LA.  DASS-197 

1.14 

E 

STONE VI LLE  804 

0.53 

E 

CP8M1 

1.  14 

E 

LA.  DASS-197 

0.53 

MCNAIR  9416 

1.13 

E 

DRAWING  SLIVER,  UHM 


DRAWING   SLIVER,   ME  £ N 


DPL  6532 

1. 

24 

A 

COKER  310 

1. 

22 

AB 

COKER  8103 

1. 

2Q 

BC 

PD  8623 

1. 

19 

CD 

ACALA  1517-70 

1. 

17 

DE 

DELTAPINE  16 

1. 

16 

EF 

BAYOU  7769 

1. 

15 

EF 

MCNAIR  9416 

1. 

15 

EF 

PD  4381D 

1. 

15 

EF 

CP8M1 

1. 

14 

F 

LA.  CASS-197 

1. 

14 

F 

STONEVILLE  804 

1. 

1 1 

DPL  6532 

1. 

02 

A 

COKER  8103 

0. 

96 

B 

PD  8623 

0. 

96 

B 

CCKER  310 

0. 

96 

B 

PD  4381D 

C. 

94 

BC 

MCNAIR  9416 

0. 

94 

BC 

BAYOU  7769 

0. 

93 

BCD 

DELTAPINE  16 

0. 

93 

BCD 

ACALA  1517-70 

0. 

92 

CD 

CP8MI 

0. 

91 

COE 

LA.  DASS-197 

0. 

90 

DE 

STONEVILLE  804 

0. 

88 

E 
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1972  HIGH  QUALITY  REGIONAL  CCTTON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUMMARY 


UNIFORMITY  RATIO 


MICRCNAIRE 


MCNAIR  9416 

82 

A 

on  flA?"* 

t  .  O  1 

A 

ft  ? 

A 

MCNAIR  9416 

4.55 

AB 

OPL  6532 

82 

A 

LA.  DASS-197 

4.5  I 

B 

BAYOU  7769 

81 

AB 

DFLTAPINE  16 

4.48 

B 

PO  8623 

81 

AB 

CP8M1 

4.46 

BC 

CP8M1 

80 

BC 

DPL   6532  . 

4.45 

BC 

COKER  8103 

80 

BC 

CCKER  310 

4.32 

C 

DELTAPINE  16 

79 

CD 

COKER  8103 

4.  16 

D 

STONE  VI LLE  804 

79 

CD 

BAYOU  7769 

4.16 

D 

ACALA  1517-70 

79 

CO 

STONE VI LLE  804 

4.15 

D 

LA.  DASS-197 

79 

CD 

PO  4381D 

4.09 

D 

CCKER  310 

78 

c 

ACALA  1517-70 

3.93 

E 

STELOMETER  -  El 


YARN  TENACITY 


DELTAPINE  16 
BAYGU  7769 
CCKER  310 
PO  43810 
STONEV ILLE  804 
CCKER  8103 
MCNAIR  9416 
PC  8623 
LA.  DASS-197 
CP8M1 
DPL  6532 
ACALA  1517-70 


9.6 

A 

DPL  6532 

14.9 

A 

7.6 

B 

ACALA  1517-70 

14.  3 

8 

7.5 

B 

CCKEP  8103 

13.4 

C 

7.3 

B 

BAYOU  7769 

13.  3 

C 

6.8 

C 

CP8M1 

13.  2 

CD 

6.7 

c 

PD  8623 

13.  2 

CD 

6.  5 

CO 

PD  4381D 

13.  1 

CDE 

6.  2 

DE 

STONFV  ILLE  804 

12.8 

DEF 

6.2 

DE 

LA.  DASS-197 

12.7 

EF 

6.  1 

E 

MCNAIR  9416 

12.  6 

F 

6.  1 

E 

"CKER  310 

12.4 

F 

6.  G 

E 

OELTAPINE  16 

11.8 

G 

STELOMETER  - 

TC 

STELOMETER 

-  Tl 

ACALA  1517-70 

42. 

5 

A 

DPL  6532 

22.  2 

A 

DPL  6532 

42. 

2 

A 

ACALA  1517-70 

22.  1 

A 

PD  8623 

40. 

5 

B 

CP8M1 

20.4 

B 

CP8MI 

40. 

5 

B 

COKER  8103 

20.3 

B 

LA.  DASS-197 

40. 

0 

B 

e4Y0U  7769 

20.2 

BC 

STCNEVI LLE  804 

38. 

4 

C 

PD  8623 

20. C 

BCD 

MCNAIR  9416 

37. 

7 

CD 

PD  4381D 

19.  7 

CDE 

e AYCU  7769 

37. 

7 

CD 

STONEVILLE  804 

19.5 

DEF 

CCKER  8103 

37. 

6 

CD 

LA.  CASS-197 

19.2 

EFG 

PO  4381D 

37. 

C 

D 

COKER  310 

19.  0 

FG 

CCKER  310 

35. 

8 

E 

MCNAIR  9416 

18.7 

GH 

DELTAPINE  16 

33. 

2 

F 

DELTAPINE  16 

18.3 

H 
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1972  HIGH  QUALITY  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUMMARY 


COLORIMETER  -E  COLORIMETER  -RC 


AC ALA  1517-70 

8. 

6 

A 

E  AYOU  7769 

74 

A 

BAYOU  7769 

8. 

6 

A 

OELTAPINE  16 

74 

A 

STONEV I LLE  804 

8. 

4 

AB 

PO  8623 

73 

AB 

PO  4381D 

8. 

4 

AS 

CCKER  8103 

73 

AB 

PO  8623 

8. 

3 

AB 

MCNAIR  9416 

73 

AB 

CCKER  310 

8. 

3 

AB 

LA.  DASS-197 

73 

AB 

CP8M1 

8. 

2 

ABC 

COREB  310 

73 

AB 

CCKER  8103 

8. 

2 

ABC 

ACALA  1517-70 

72 

3 

MCNAIR  9416 

8. 

1 

ABC 

CPL  6532 

72 

a 

LA.  DASS-197 

7. 

9 

BCD 

CP8M1 

72 

B 

CELTAPINE  16 

7. 

7 

-co 

STQNEVILLE  804 

72 

B 

DPL  6532 

7. 

5 

D  . 

PO  43810 

72 

B 
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1972  HIGH  QUALITY  PEG  ION  AL  COTTON  VARIETY  TEST 


.   BCLL  SIZE  .  .  .  SPAN 

.     YIELD               .  G" AM  .   NT.  .  LINT  .  SEED     .  LENGTH  .  YTEN 

VARIETY           .     LB.  LINT         .   PER  .  PER  .  PCT .   .  INDEX  .  50       2.5  . 

.      °ER  ACRE         .   BCLL  .  LB.  .  .  .  PCT.  PCT.  . 


RCHWERt    ARK , 


COKER  310 

1256 

A 

5. 

C4 

90 

38.  4 

10.5 

.60 

1. 

27 

13.3 

CELTAPINE  16 

1242 

AB 

5. 

06 

90 

37.  1 

9.7 

.  53 

1. 

18 

13.  5 

CP8M1 

1143 

ABC 

4. 

98 

92 

36.- 5 

10.8 

.54 

1 . 

14 

14.4 

COKER  8103 

1138 

ABC 

5. 

13 

89 

37.  0 

10.8 

.58 

1. 

22 

14.2 

PD  4381D 

1118 

BCD 

4. 

73 

96 

38.0 

10.  1 

.56 

1. 

17 

14.0 

PD  8623 

1C39 

CD5 

4. 

92 

92 

37.4 

10. 1 

.55 

1. 

19 

14.3 

DPL  6532 

1014 

CDE 

5. 

33 

86 

35.8 

11.2 

.61 

1. 

26 

15.3 

STONEV I LLE  804 

se7 

DEE 

4. 

10 

HI 

37.0 

9.5 

.52 

1. 

16 

13.6 

LA.  DASS-197 

979 

EFG 

5. 

10 

89 

37.4 

11.0 

.55 

1. 

19 

13.6 

MCNAIR  9416 

8  78 

FG 

5. 

30 

86 

36.6 

11.5 

.57 

1. 

21 

13.6 

BAYOU  7769 

851 

G 

4. 

91 

92 

37.2 

10.0 

.55 

1. 

17 

14.0 

ACALA  1517-70 

7  26 

H 

5. 

27 

86 

36.  3 

11.8 

.59 

1. 

22 

15.3 

PORT'VILLE,  MO. 


COKER  310 
COKER  8103 
PD  8623 
PD  4381D 
CP8MI 

DELTAPINE  16 
LA.  DASS-197 
MCNAIR  9416 
STONEV I LLE  804 
DPL  6532 
BAYOU  7769 
ACALA  1517-70 


116.8 

A 

6.35 

72 

42.5 

11.3 

.51 

1.21 

10.9 

II  56 

A 

6.55 

70 

40.  1 

11.7 

.51 

1.16 

11.4 

1113 

A 

6.  00 

76 

42.6 

12.2 

.50 

1.14 

11.5 

1086 

AB 

6.05 

75 

40.5 

11.9 

.50 

1.13 

11.3 

985 

RC 

6.  78 

67 

39.7 

12.7 

.49 

1.12 

11.5 

9  70 

BC 

6.15 

74 

40.9 

11.5 

.47 

1.11 

10.0 

961 

BC 

5.75 

79 

42.4 

10.9 

.47 

1.09 

10.5 

946 

C 

6.  85 

67 

38.4 

12.0 

.48 

I. 10 

11.0 

921 

C 

5.77 

79 

40.6 

11.5 

.  50 

1.15 

10.8 

857 

C 

6.40 

71 

37.0 

13.5 

.53 

1.20 

11.9 

655 

D 

6.  25 

73 

39.5 

11.9 

.49 

1.12 

11.1 

665 

D 

6.45 

71 

38.  1 

13.0 

.50 

1.17 

12.6 

JACKSCN,  TENN. 


COKER  310 

9C2 

A 

5. 

96 

76 

39.9 

9.7 

.55 

1.23 

11.7 

STONEVILLE  804 

893 

A 

5. 

76 

79 

39.  1 

9.8 

.52 

1.10 

11.6 

PD  4381D 

8  52 

AB 

5. 

93 

77 

37.3 

10.1 

.48 

1.07 

11.5 

PD  8623 

8  46 

AB 

5. 

<37 

76 

40.  1 

10.6 

.57 

1.16 

12.5 

COKER  8103 

8  31 

ABC 

6. 

36 

72 

38.  1 

10.1 

.53 

1.16 

11.7 

CP8MI 

8C3 

ABC 

6. 

45 

71 

37.3 

11.4 

.53 

1.12 

11.9 

OPL  6532 

8  03 

ABC 

6." 

54 

70 

35.2 

12.0 

.54 

1.18 

13.3 

OELTAPINE  16 

792 

ABC 

5. 

91 

77 

37.9 

9.8 

.48 

1.14 

9.0 

LA.  DASS-197 

769 

BC 

5. 

76 

79 

39.3 

10.3 

.47 

1  .08 

10.3 

MCNAIR  9416 

7  27 

C 

6. 

95 

65 

36.  1 

10.8 

.52 

1.09 

11.4 

BAYOU  7769 

715 

C 

5. 

64 

81 

37.8 

10. 1 

.53 

1.15 

12.3 

ACALA  1517-70 

445 

D 

5. 

72 

79 

34.9 

10.5 

.46 

I. 10 

10.7 
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1972  HIGH  QUALITY  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 


.     DRAW  IMG       .  STELOMETER         .  COLORI-  . 

.   MICRO-.     SLIVEP         ....     METER       .  UNIF. 
VARIETY  .  NA IRE   .  UHM  .  MEAN   .     TO     .     Tl     .El     .  RO  .     8     .  RATIO 


ROHWER,  ARK. 


#•1-11/  r~  r\       »i)  a  f~i 

COKER  310 

4  . 

C  8 

1 . 

Z4 

U. 

So 

Jo 

•  3 

20*0 

6. 

8 

74 

8  • 

0 

7  S 

OELTAPINE  16 

3. 

78 

1. 

14 

0. 

92 

35 

.5 

19.  1 

9. 

0 

72 

7. 

8 

81 

CP8M1 

3. 

92 

1. 

16 

C. 

93 

41 

.3 

20.8 

6. 

3 

72 

7. 

8 

80 

COKER  8103 

3. 

77 

1. 

19 

C. 

95 

40 

.9 

20.6 

6. 

9 

74 

7. 

8 

80 

!PD  43810 

3. 

80 

1. 

14 

0. 

92 

38 

.1 

20.0 

7. 

3 

72 

7. 

8 

81 

PD  8623 

3. 

91 

1. 

IR 

0. 

96 

41 

.0 

20.  1 

6. 

1 

73 

7. 

8 

81 

OPL  6532 

3. 

96 

1. 

23 

0. 

99 

42 

.9 

22.  1 

6. 

I 

73 

7. 

5 

81 

STONEV I LLE  804 

3. 

64 

1. 

15 

0. 

90 

37 

.5 

19.1 

7. 

3 

73 

7. 

5 

79 

LA.  OASS-197 

4. 

11 

1. 

16 

c. 

91 

40 

.6 

19.9 

6. 

0 

71 

7. 

5 

78 

MCNAIR  9416 

4. 

06 

1. 

18 

0. 

95 

37 

.5 

19.0 

6. 

7 

74 

8. 

3 

81 

BAYOU  7769 

3. 

67 

1. 

15 

0. 

90 

41 

.0 

20.3 

7. 

0 

73 

8. 

3 

78 

ACALA  1517-70 

4. 

03 

1. 

18 

0. 

93 

45 

.4 

22.6 

5. 

7 

72 

7. 

3 

79 

COKER  310 
COKER  8103 
PO  8623 
PD  43810 
CP8M1 

OELTAPINE  16 
LA.  DASS-197 
MCNAIR  9416 
STONEVILLE  804 
OPL  6532 
BAYOU  7769 
ACALA  1517-70 


PORT  • 

VILLE, 

MO. 

4.40 

1. 

13 

0.  82 

35.1 

16.9 

7.7 

67 

7.0 

73 

4.32 

1. 

10 

0.81 

37.6 

19.1 

6.7 

67 

6.8 

74 

4.71 

1. 

12 

0.  82 

38.3 

17.5 

6.2 

67 

6.8 

74 

4.35 

1. 

09 

0.81 

35.1 

17.  6 

6.9 

66 

7.5 

75 

4.46 

1. 

08 

0.81 

38.8 

18.7 

6.1 

67 

7.0 

75 

4.59 

1. 

05 

0.  76 

33.6 

16.  8 

8.8 

68 

7.0 

73 

4.69 

1. 

02 

0.75 

38.  1 

16.  1 

6.4 

69 

8.0 

74 

4.56 

1. 

09 

0.82 

37.4 

16.8 

6.1 

67 

7.5 

76 

4.41 

1. 

07 

0.77 

36.6 

17.3 

6.6 

66 

7.3 

73 

4.55 

1. 

12 

0.  80 

39.0 

18.4 

5.8 

67 

6.5 

72 

4.46 

1. 

06 

0.79 

36.5 

18.0 

7.5 

67 

7.3 

75 

3.89 

1. 

09 

0.79 

42.2 

20.  7 

6.5 

67 

8.5 

73 

JACKSON,  TEMN. 


COKER  310 
STONEVILLE  804 
PD  43810 
PO  8623 
COKER  8103 
CP8M1 
OPL  653? 
DELTAPINE  16 
LA.  OASS-197 
MCNAIR  9416 
BAYOU  7769 
ACALA  1517-70 


3.94 
3.90 
3.70 
4.15 
3.81 
4.19 
4.10 
3.89 
4.19 
4.10 
3.58 
3.34 


1.22 
1.04 
I. 11 
1.18 
1.14 
1.14 
1.19 
1.10 
1.08 
1.  11 
1.15 
1.08 


0.93 
0.  80 
0.89 
0.91 
0.88 
0.89 
0.  96 
0.82 
0.82 
0.  89 
0.92 
0.83 


35.0 
36.7 
35.1 
38.3 
36.4 
38.4 
40.2 
31.6 
37.4 
35.4 
36.1 
40.3 


18.0 
18.8 
17.7 
18.8 
18.0 
19.3 
20.4 
16.  0 
16.3 
16.  6 
18.1 
19.3 


8.3 
7.4 
8.2 
7.1 
7.3 
6.4 
6.4 
10.7 
6.3 
7.0 
8.7 
6.4 


68 
67 
69 
68 
69 
69 
67 
67 
68 
69 
69 
66 


8.5 
8.5 
10. 0 
8.5 
3.0 
8.5 
7.5 
9.0 
8.8 
8.3 
8.3 
9.5 


76 
77 
80 
77 
77 
78 
82 
75 
76 
80 
80 
77 


67 


1972  HIGH  QUALITY  REGIONAL  CGTTON  VARIETY  TEST 


• 

.  BCLL 

S I  ZE 

•  1 

» 

SPAN 

• 

.  YIELD 

.  GRAM 

.  NC. 

.   LINT  , 

.  SEED 

.  LENGTH 

• 

YTEN 

VARIETY 

.  LB. 

LINT 

.  PER 

.  PER 

.   PCT.  . 

INDEX 

.  50 

2. 

5  . 

PER 

ACRE 

.  BGLL 

•  LB. 

• 

• 

.  PCT. 

PCT.  . 

COL. 

STA .  t 

TFX. 

COKER  310 

10C3 

A 

5.  82 

78 

35.  3 

11.6 

.57 

1. 

27 

12.1 

OELTAPINE  16 

994 

A8 

5.51 

83 

35.9 

11.0 

.54 

1. 

19 

11.3 

PO  8623 

943 

ABC 

5.85 

78 

37.6 

12.1 

.56 

1. 

18 

12.6 

PO  4381D 

9C5 

ABC  D 

5.17 

88 

33.8 

11.6 

.53 

1. 

16 

12.8 

CP8MI 

862 

4BCD 

6.03 

76 

35.3 

13.0 

.56 

1. 

16 

12.6 

LA.  OASS-197 

820 

ABCO 

5.29 

86 

36.9 

10.9 

.51 

1. 

13 

12.9 

COKER  8103 

7  76 

BCO 

6.31 

72 

34.5 

11.5 

.56 

1. 

22 

13.9 

STONEVI LLE  804 

749 

CD 

5.35 

85 

37.3 

11.3 

.52 

1. 

15 

12.  1 

BAYOU  7769 

730 

CO 

5.  52 

83 

35.3 

11.6 

.55 

1. 

18 

13.1 

OPL  6532 

7C2 

DE 

5.82 

79 

34.3 

14.3 

.57 

1. 

23 

14.3 

UCNAIR  9416 

663 

OE 

6.58 

69 

33.8 

12.8 

.55 

1. 

15 

12.5 

ACALA  1517-70 

516 

E 

5.57 

32 

32.6 

13.2 

.58 

1. 

22 

13.8 

ST  JOSEPH,  LA. 


LA.  OASS-197 

1C  58 

A 

5. 

76 

79 

40.6 

11 

.0 

.55 

I. 

.19 

12.9 

COKER  8103 

1033 

AB 

6. 

49 

70 

37.8 

12 

.1 

.60 

1, 

.27 

14.6 

DPL  6532 

1021 

ABC 

6. 

51 

70 

37.6 

12 

.1 

.64 

1. 

.30 

16.2 

BAYOU  7769 

1018 

ABC 

6. 

47 

70 

38.5 

11 

.4 

.60 

1. 

.23 

14.7 

PD  4381D 

992 

ABC 

6. 

25 

73 

38.4 

11 

.1 

.58 

1.  18 

14.0 

OELTAPINE  16 

938 

ABC  0 

6. 

80 

67 

39.4 

11 

.2 

.58 

1 

.23 

12.8 

STQNEV I LLE  804 

9CI 

BCDE 

5. 

51 

82 

40.  0 

10 

.5 

.56 

1. 

17 

13.7 

COKER  310 

878 

CDF 

6. 

40 

71 

39.5 

11 

.2 

.55 

1. 

.26 

13.  1 

ACALA  1517-70 

8  76 

CDE 

6. 

84 

67 

36.6 

12 

.4 

.58 

1. 

.22 

15.4 

MCNAIR  9416 

8  38 

DE 

6. 

72 

68 

36.2 

12 

.5 

.58 

1, 

.19 

12.9 

PD   862  3 

793 

E 

6. 

C4 

75 

40.0 

11 

.2 

.57 

1. 

.21 

13.2 

CP8M1 

760 

E 

6. 

16 

74 

37.  1 

11 

.9 

.54 

1.15 

14.1 

ST'VILLE,  MISS. 


COKER  8103 

925 

A 

6. 

11 

75 

39.8 

14.3 

.57 

1 

.19 

13.5 

"STONEV  I  LLE  804 

9  11 

A 

5. 

27 

86 

40.  0 

13.0 

.  55 

1 

.13 

•  13.3 

LA.  DASS-197 

899 

AB 

5. 

52 

83 

42.3 

13.1 

.51 

I 
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34.  1 

13.2 

.54 

1.18 

16.1 

MCNAIR  9416 

3  26 

E 

6.86 

66 

32.  0 

13.3 

.56 

1.14 

14.0 

D°L*6532 

3C8 

E 

6.47 

70 

32.  5 

15.4 

.65 

1.30 

17.1 

LA.  DASS-197 

3C2 

E 

6.  14 

74 

35.6 

11.8 

.53 

1.15 

14.6 

BAYOU  7769 

275 

E 

6.08 

75 

33.9 

12.5 

.53 

1.  15 

14.3 

72 


IS 72  HIGH  QUALITY  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 


.     DRAWING       .  STELQMETER         .  COLORI-  . 

.   MICRO-.     SLIVER         .  .  .  .     METER       .  UNIF. 

VARIETY  .   NAIRE   .  UHM  .   MEAN    .     TO     .     T 1     .   E I     .  RD   .     B     .  RATIO 


FLCRENCE,  S.C. 

COKER  310 

4  .24 

1. 

29 

1. 

08 

34.5 

19.3 

8.2 

78 

8.0 

84 

DPL  6532 

4.36 

1. 

35 

1. 

17 

38.7 

22.  1 

9.3 

78 

8.5 

87 

STCNtV ILL  E  804 

4.25 

1. 

15 

0. 

92 

37.4 

19.  1 

7.5 

78 

9.5 

80 

COKER  8103 

4.15 

1. 

25 

1. 

03 

34.9 

19.9 

7.3 

80 

9.0 

82 

CP8*U 

4.36 

1. 

23 

1. 

05 

39.4 

20.9 

6.8 

79 

8.8 

86 

PO  4381D 

4.1? 

1. 

20 

1. 

02 

33.7 

19.2 

7.9 

78 

9.5 

85 

DELTAPINE  16 

4.39 

1. 

25 

1. 

05 

31.1 

18.3 

10.9 

81 

8.5 

84 

PO  8623 

4.83 

1. 

24 

1. 

05 

38.8 

20.9 

7.0 

78 

9.3 

85 

LA.  DASS-197 

4.40 

1. 

21 

1. 

00 

37.9 

20.  0 

7.0 

80 

9.3 

83 

MCNAIR  9416 

4.46 

1. 

20 

1. 

03 

35.3 

19.8 

7.7 

79 

8.5 

85 

AC AL  A  1517-70 

3.60 

1. 

22 

1. 

CO 

41.1 

23.  1 

6.9 

77 

8.5 

83 

BAYOU  7769 

3.75 

1. 

19 

0. 

99 

33.8 

19.8 

8.3 

80 

10.3 

83 

PD  43810  3.99 

DEL  TAP  I NE    16  4.05 

COKER   310  3.91 

COKER  8103  3.71 

CP8M1  4.54 

PD  8623  4.52 

STONEVI LLE   304  3.94 

AC A  LA    1517-70  3.90 

MCNAIR  9416  4.17 

OPL   6532  4.2  1 

LA.  DASS-197  4.11 

RAYCU  7769  3.88 


ROCKY 

»T.,  N.C 

• 

1.20 

1.03 

35.1 

20.  3 

8.9 

75 

8.0 

86 

1.24 

1.02 

31.4 

13.8 

11.4 

76 

8.3 

83 

1.28 

1.  05 

34.2 

19.  6 

9.0 

75 

9.0 

82 

1.25 

1.05 

35.5 

20.  7 

7.9 

75 

8.3 

84 

1.21 

1.01 

38.5 

21.2 

7.3 

74 

8.3 

84 

1.  31 

1.  11 

38.5 

20.8 

7.3 

.76 

9.0 

85 

1.18 

0.97 

37.4 

20.4 

8.0 

75 

9.3 

82 

1.23 

0.99 

40.5 

22.  1 

6.9 

74 

8.8 

81 

1.  17 

1.00 

35.6 

19.  1 

7.7 

75 

8.0 

85 

1.33 

1.  14 

40.1 

22.5 

7.0 

77 

6.5 

85 

1.  17 

0.96 

38.5 

19.7 

7.2 

75 

7.5 

82 

I.  19 

0.99 

36.0 

20.6 

9.2 

77 

9.8 

83 

73 


1972  PIMA  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUMMARY 


VARIETIES  COMBINING  LOCATIONS 


• 

.  BOLL 

SIZE 

• 

• 

SPAN 

.  YIELD 

.  GRAM 

.  NO. 

.  LINT 

.  SEED 

.  LENGTH 

YTEN 

VAPI ETY 

•     LB . 

L  I  NT 

.  PER 

.  PEP 

.  PCT. 

.  INDEX 

.  50 

2.5  . 

.  PER 

ACP  E 

.  BOLL 

.  LB. 

• 

• 

•  PCT  • 

PCT  •  • 

P  28 

9  13 

A 

2.95 

154 

35.9 

11.9 

.  70 

1 .40 

17.8 

P  27 

8  65 

A  B 

2.88 

158 

35.4 

11.9 

•  71 

1  .42 

18.0 

E2 

831 

ABC 

3.01 

152 

35.3 

12.2 

•  72 

I.  42 

16.7 

P  23 

831 

ABC 

2.95 

154 

34.9 

12.1 

.72 

1.44 

18.2 

E3 

8  24 

ABC 

2.  85 

162 

35.1 

12.3 

.74 

1.44 

16.7 

P  26 

816 

ABCO 

3.03 

151 

34.9 

12.3 

.72 

1.44 

18.3 

P  29 

801 

BCD 

3.55 

128 

37.9 

12.3 

.71 

1.45 

17.4 

P-21 

793 

BCD 

3.63 

125 

36.  0 

13.3 

.74 

1.47 

18.0 

P  24 

731 

CDE 

3.57 

128 

36.0 

12.8 

.73 

1.46 

18.9 

PIMA 

S-4 

7  29 

CDE 

3.  50 

130 

36.8 

12.2 

.70 

1.43 

17.1 

P-22 

717 

OE 

3.53 

129 

35.  1 

12.9 

.73 

1.45 

18.5 

PIMA 

S-3 

6  34 

3.41 

135 

34.5 

12.3 

.71 

1.46 

17.0 

SUBP  EG  I ONA  L   SUMMARY  COMBINING   PHCENIX,    TEMPE,    MARANAt    AND  COOLIOGE 


P  29 

888 

A 

3.53 

129 

36.3 

12.7 

.71 

1.45 

17.8 

P  28 

863 

AB 

2.79 

163 

34.6 

11.9 

.69 

1.36 

18.1 

P  27 

825 

AB 

2.75 

166 

34.0 

12.0 

.68 

1.38 

18.1 

P-21 

817 

AB 

3.47 

131 

34.2 

13.5 

.74 

1.48 

18.3 

P  23 

7  84 

ABC 

2.78 

164 

33.5 

12.3 

.71 

1.43 

18.1 

P  26 

776 

ABCO 

2.87 

158 

33.4 

12.3 

.69 

1.41 

18.  1 

PIMA 

S-4 

730 

ABC  OE 

3.  32 

137 

35.0 

12.7 

.70 

1.42 

17.4 

P-22 

6  96 

BCDE 

3.37 

135 

33.5 

13.1 

.71 

1.44 

18.  8 

E2 

622 

CDEF 

2.69 

169 

33.3 

12.3 

.70 

1.39 

17.3 

E3 

617 

DEF 

2.50 

183 

34.2 

12.0 

.69 

1.41 

16.7 

P  24 

5  89 

EF 

3.34 

137 

34.2 

13.0 

.72 

1.45 

18.7 

PIMA 

S-3 

4S3 

F 

3.  05 

149 

32.9 

12.6 

.72 

1.47 

17.4 

SUBR  EG IQNAL   SUMMaPY  COMBINING   S AFFORD ( PACE) ,   FABFNS,   EL  PASO »   PECOS  , 


SAFFOPOtEXPT  STA),   SAFFORO(CURTIS ) ,  AND  LAS  CRUC 


P  28 

939 

A 

3.03 

150 

36.6 

11.8 

.71 

1.41 

17.6 

E2 

935 

A 

3.17 

144 

36.2 

12.2 

.73 

1.43 

16.4 

F3 

928 

A 

3.02 

151 

35.6 

12.5 

.76 

1.45 

16.6 

P  27 

884 

AB 

2.95 

154 

36.2 

11.9 

.73 

1.43 

17.9 

P  23 

855 

ABC 

3.04 

150 

35.6 

12.1 

.73 

1.44 

18.2 

P  26 

836 

BCD 

3.  10 

147 

35.7 

12.3 

.74 

1.46 

18.3 

P  24 

801 

CDE 

3.69 

123 

36.  8 

12.7 

.73 

1.46 

18.9 

P-21 

762 

CDEF 

3.71 

123 

36.8 

13.1 

.74 

1.46 

17.8 

P  29 

758 

DEF 

3.  56 

128 

38.  8 

12.1 

.  70 

1.45 

17.2 

P-22 

728 

EF 

3.61 

126 

35.9 

12.9 

.74 

1.46 

18.4 

PIMA  S-4 

728 

EF 

3.60 

127 

37.7 

12.0 

.69 

1.43 

17.0 

PIMA  S-3 

7C5 

F 

3.  58 

127 

35.  3 

12.1 

.71 

1.46 

16.9 

LCCATICNS 

COMBINING 

V*R IETI ES 

S. (CU"T  IS)  ,ARI  Z 

1173 

A 

3.56 

129 

36.7 

12.2 

.71 

1.45 

17.5 

PHCENI X, 

ARIZ. 

898 

8 

3.01 

154 

34.4 

12.5 

.70 

1.41 

17.7 

EL  PASO, 

TEX. 

855 

BC 

3.  17 

144 

37.7 

12.0 

.74 

1.45 

17.7 

FA  B  ENS , 

TEX. 

802 

CD 

3.  10 

148 

35.4 

13.1 

.76 

1.48 

18.  1 

S. ( PACE) 

, ARIZ. 

751 

DE 

3.28 

140 

37.4 

11.4 

.71 

1.42 

17.5 

LAS  CR., 

N  .MEX. 

712 

EF 

3.65 

125 

36.4 

12.9 

.69 

1.41 

16.5 

TEMPE,  ARIZ. 

6  50 

F 

3.03 

151 

34.1 

12.5 

.69 

1.40 

18.  1 

SAFFORO, 

ARIZ. 

647 

F 

3.27 

140 

35.1 

12.3 

.75 

1.48 

18.4 

COOL IDGE 

,  ARIZ. 

627 

F 

3.C8 

15C 

33.  8 

12.6 

.72 

1.46 

17.9 

74 


197?  PIMA  REGIONAL   COTTON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUMMARY 


VARIETIES  COMBINING  LCCATIONS 


.     DRAWING       .  STELOMETER         .  COLORI-  . 

.   MIC"»0-.     SLIVFR         ....     METER       .  UNIF. 
VARIETY  .   KAIRE    .  UHM   ..MEAN    .     TO     .     Tl      .El     .  RD   .      B      .  RATIO 


P  28 

4.34 

1.33 

1.07 

44.3 

28.2 

8.8 

66 

10.4 

80 

P  27 

4.30 

1.  34 

1.C8 

43.8 

27.  8 

8.6 

66 

10.3 

80 

E2 

4.76 

1.37 

1.  13 

42.4 

27.4 

9.2 

70 

8.8 

82 

P  23 

4.25 

1.35 

1.09 

44.3 

28.0 

8.5 

67 

10.4 

80 

E3 

4.59 

1.  39 

1.  14 

42.7 

27.7 

9.4 

69 

8.9 

82 

P  26 

4.21 

1.36 

1.  11 

44.3 

27.9 

8.5 

66 

10.4 

81 

P  29 

4.29 

1.37 

1.08 

44.0 

28.3 

9.1 

67 

9.9 

79 

P-21 

4.30 

1.40 

I.  12 

44-  8 

29.0 

8.8 

68 

10.8 

80 

P  24 

4.32 

1.38 

1.10 

46.6 

29.7 

8.1 

66 

10.4 

79 

PIMA 

S-4 

4.27 

1.  36 

1.07 

43.8 

28.1 

9.2 

68 

9.7 

79 

P-22 

4.11 

1.38 

1.09 

45.8 

30.3 

8.4 

67 

10.7 

79 

PIMA 

S-3 

4.03 

1.37 

1.07 

42.3 

27.2 

9.2 

66 

11.3 

78 

SUBPEGl'JNAL   SUMMARY  COMBINING   PHCtNlX,    TEMPF,    MAPANA,    AND  COOL  IOGE 


P  29 

4.64 

1.39 

1.13 

44.0 

29.2 

8.7 

65 

8.7 

82 

P  28 

4.52 

1.33 

1.C9 

44.3 

28.7 

8.3 

63 

9.4 

82 

P  27 

4.51 

1.35 

1.  10 

44.3 

28.6 

8.1 

64 

9.6 

81 

P-21 

4.35 

1.42 

1.  15 

45.8 

30.  1 

8.1 

66 

9.8 

82 

P  23 

4.35 

1.  36 

1.  10 

43.8 

28.4 

8.0 

64 

10.0 

81 

P  26 

4.33 

1.37 

1.13 

44.5 

28.2 

8.1 

64 

9.7 

83 

PIMA 

S-4 

4.33 

1.38 

1.  11 

44.9 

29.4 

8.8 

65 

8.7 

81 

P-22 

4.26 

1.39 

1.  13 

46.7 

31.3 

8.1 

65 

9.9 

81 

E2 

4.80 

1.  36 

I.  12 

43.7 

28.8 

8.4 

66 

8.3 

83 

E3 

4.67 

1.36 

1.  10 

44.  1 

29.  5 

8.4 

65 

8.7 

81 

P  24 

4.46 

1.39 

1.12 

46.3 

30.0 

7.8 

65 

10.1 

80 

°IMA 

S-3 

4.13 

1.38 

1.07 

43.3 

28.6 

8.7 

64 

10.4 

78 

SUBREGIONAL    SUMMARY  COMBINING   SAFCCRD( PACE) ,   FABENS,   EL   PASO,  PECOS, 


SAFFORDI EXPT  ST A) ,    S AFFORD! CURTIS ) ,   ANO  LAS  CRUC 


P  28 

4.26 

1.33 

1.06 

44.  3 

28.0 

9.0 

67 

10.9 

80 

F2 

4.74 

1.38 

1.13 

41.7 

26.7 

9.7 

72 

9.1 

82 

E3 

4.55 

1.41 

1.  16 

42.1 

26.7 

9.8 

72 

9.0 

83 

P  27 

4.20 

1.  34 

I.  C7 

43.5 

27.4 

8.9 

67 

10.7 

80 

P  23 

4.20 

1.35 

1.08 

44.6 

27.8 

8.8 

68 

10.7 

80 

P  26 

4.15 

1.36 

I. 10 

44.2 

27.7 

8.7 

68 

10.8 

81 

P  24 

4.25 

1.38 

1.09 

46.  7 

29.  5 

8.2 

67 

10.6 

79 

P-21 

4.23 

1.39 

1.11 

44.4 

28.5 

9.2 

69 

11.2 

79 

P  29 

4.11 

1.36 

1.06 

44.0 

27.9 

9.3 

68 

10.5 

78 

P-22 

4.03 

1.37 

1.07 

45.3 

29.7 

8.6 

68 

11.1 

78 

PIMA  S-4 

4.24 

1.35 

1.05 

43.2 

27.5 

9.4 

69 

10.2 

78 

PIMA  S-3 

3.99 

1.37 

I.  06 

41.  7 

26.5 

9.4 

11.8 

78 

LCCATIONS  COMBINING 

V  AR IETIES 

S. (CURTIS! , ARIZ 

4.43 

1.37 

L.  08 

43.9 

27.9 

9.0 

67 

10.5 

79 

PHCENIX,  ARIZ. 

4.46 

1.35 

1.08 

44.6 

29.2 

8.2 

64 

9.4 

80 

EL   PASO,  TEX. 

4.37 

1.38 

1.12 

44.9 

28.6 

9.0 

70 

11. 0 

81 

FABENS,  TEX. 

4.35 

1.40 

1.  13 

43.7 

28.2 

9.4 

70 

11.1 

81 

S. (PACE) , AR IZ. 

4.09 

1.32 

1.04 

44.  1 

27.3 

8.5 

66 

9.9 

79 

LAS  CR. ,   N. VEX. 

4.C7 

I.  34 

I.C3 

41.4 

26.1 

9.9 

69 

11. 0 

77 

TEMPE,  ARIZ. 

4.45 

1.  36 

1.11 

44.8 

29.4 

8.2 

65 

9.0 

82 

SAFFORD,  ARIZ. 

4.19 

1.38 

I.  10 

44.9 

28.8 

8.6 

68 

9.7 

80 

COOLIDGE,  ARIZ. 

4.43 

1.41 

1.  14 

44.5 

29.  1 

8.5 

65 

9.8 

81 

75 


1972  PIMA  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 
PEGICNAL  SUMMARY 


BOLL  SIZE,    GRAM  PER  BOLL 


P-21 

3.63 

A 

P  24 

3.57 

AB 

P  29 

3.55 

AB 

P-22 

3.53 

AB 

PIMA 

S-4 

3.50 

Bt 

P  IMA 

S-3 

3.41 

C 

P  26 

3.03 

D 

E2 

3.01 

0 

P  28 

2.95 

OE 

P  23 

2.95 

OE 

P  27 

2.88 

E 

E3 

2*85 

E 

LINT  PCT. 


P  29 

37.9 

A 

PIMA 

S-4 

36.  e 

B 

P-21 

36. C 

C 

P  24 

36.0 

c 

P  28 

35.  5 

c 

P  27 

35.4 

0 

E2 

35.3 

DE 

F3 

35.  1 

DE 

P-22 

35.  1 

OE 

P  26 

34.9 

EF 

P  23 

34.9 

EF 

PIMA 

S-3 

34.5 

F 

SPAN  LENGTH,    50  PCT. 


P-21 

0.74 

A 

E3 

0.74 

A 

P-22 

0.73 

AB 

P  24 

C.73 

AB 

E2 

0.72 

BC 

P  23 

0.72 

BC 

P  26 

0.72 

BC 

P  29 

0.71 

BC 

P  27 

0.71 

BC 

PIMA 

S-3 

0.71 

BC 

PIMA 

S-4 

0.70 

C 

P  2b 

0.7C 

C 

BCLL   SIZE,   NO.   PER  LB. 


E3 

162 

A 

P  27 

158 

AB 

P  28 

154 

BC 

5  23 

154 

BC 

=  2 

152 

C 

'  26 

151 

C 

P  IMA 

S-3 

135 

D 

PIMA 

S-4 

130 

OE 

P-22 

129 

E 

P  29 

128 

E 

P  24 

128 

E 

P-21 

125 

E 

SEED  INDEX 


P-21 

13.3 

A 

P-22 

12.5 

B 

P  24 

12.8 

B 

P  26 

12.3 

C 

E3 

12.3 

C 

o  29 

12.  3 

c 

PIMA 

S-3 

12.3 

c 

PIMA 

S-4 

12.2 

c 

F2 

12.  2 

c 

P  23 

12.  1 

CD 

P  27 

11.9 

D 

P  28 

11.5 

D 

SPAN  LFNGTH,    2.5  PC  T. 


P-21 

1.47 

A 

P  IMA 

S-3 

1.46 

AB 

P  24 

1.46 

AB 

P-2  2 

1.45 

ABC 

P  29 

1.45 

ABC 

P  26 

1.44 

BCD 

F3 

1.44 

BCD 

P  23 

1.44 

BCD 

PIMA 

S-4 

1.43 

CD 

E2 

1.42 

DE 

P  27 

1.42 

DE 

P  28 

1.4C 

E 

7b 


1972   PIMA  REGIONAL  CCTTON  VARIETY  TEST 
REGIONAL  SUMMARY 


UNIFORMITY  RATIO 


YARN  TENACITY 


E3 

82 

A 

P  24 

18.9 

A 

E2 

82 

A 

P-22 

18.5 

AB 

P  26 

81 

AB 

P  26 

18.3 

BC 

P-21 

80 

BC 

P  23 

18.2 

BCD 

P  23 

80 

8C 

P-21 

18.0 

CO 

P  28 

90 

BC 

P  27 

18.0 

CO 

P  27 

80 

BC 

P  28 

17.8 

DE 

P  29 

79 

CD 

P  29 

17.4 

EF 

P  IMA 

S-4 

79 

CD 

PIMA 

S-4 

17.1 

FG 

P  24 

79 

CD 

PIMA 

S-3 

17.0 

FG 

P-22 

79 

CD 

E2 

16.7 

G 

PIMA 

S-3 

78 

0 

E3 

16.7 
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1.45 

17.9 

P  26 

8S6  ABC 

2.84 

160 

35.9 

13.0 

.  75 

1.46 

18.5 

P  27 

880  ABC 

2.74 

166 

34.2 

12.6 

.  74 

1.45 

17.9 

P  23 

8  56  BCD 

2.82 

161 

35.2 

12.6 

.76 

1.42 

18.  8 

P-21 

796  CDE 

3.45 

132 

36.4 

13.  8 

.76 

1.45 

18.5 

P  24 

737  DEF 

3.45 

131 

36.  1 

13.3 

.76 

1.49 

19.1 

P-22 

7C3  EF 

3.35 

136 

34.8 

13.5 

.76 

1.50 

18.8 

PIMA  S-3 

661  FG 

3.37 

135 

33.7 

12.5 

.76 

1.51 

18.4 

PIMA  S-4 

635  FG 

3.26 

139 

36.4 

12.8 

.72 

1.47 

17.5 

P  29 

571  G 

3.32 

137 

37.3 

12.9 

.74 

1.51 

18.1 

82 
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.     DRAWING       .  STELOMETER         .  COLORI-  . 

.   MICRO-.     SLIVER         ....     METER       .  UNIF. 
VARIETY  .   NAIRE    .  UHM  .   MEAN    .     TO     .     Tl     .El      .   RD   .      B     .  RATIO 


EL  PASO,  TEX. 


E2 

4.70 

I.  39 

1.  14 

43.2 

27.4 

9.4 

73 

9.3 

83 

E3 

4.81 

1.39 

1.  15 

42.  1 

26.9 

10.1 

74 

8.  8 

83 

P  28 

4.41 

1.38 

1.13 

44.9 

28.4 

8.9 

68 

11.5 

82 

P  27 

4.45 

1.35 

1.  10 

45.2 

28.1 

8.7 

68 

11.8 

82 

P  23 

4.26 

1.38 

1.14 

44.5 

28.9 

8.9 

70 

11.5 

83 

P-21 

4.39 

1.43 

1.14 

45.0 

29.8 

9.2 

70 

12.0 

80 

P  26 

4.29 

1.38 

1.14 

46.3 

28.7 

8.3 

68 

11.5 

83 

P  24 

4.35 

1.38 

1.  12 

47.7 

29.6 

8.0 

69 

11.8 

81 

P-22 

4.20 

1.37 

I.  10 

46.6 

31.0 

8.5 

71 

11.0 

81 

P  29 

4.20 

1.34 

1.06 

45.5 

28.  7 

8.9 

70 

10.5 

80 

PIMA 

S-3 

3.99 

1.40 

1.  13 

43.4 

27.5 

9.4 

68 

12.5 

81 

PIMA 

S-4 

4.39 

I.  32 

1.  05 

43.9 

27.6 

9.9 

70 

10.5 

80 

S. (PACE) , ARIZ. 


P  28 
P  27 
P  29 
E3 
F2 

P  26 
P  23 
P  24 
P-21 
P-22 

PIMA  S-4 
PIMA  S-3 


3.93 

1. 

28 

I. 00 

44.0 

26.8 

8.9 

67 

11. 0 

78 

4.06 

1.32 

1.05 

43.0 

26.9 

8.5 

65 

10.3 

80 

4.  14 

1. 

33 

1.05 

43.6 

27.3 

8.8 

68 

11.0 

79 

4.06 

1. 

33 

1.09 

45.3 

27.3 

8.9 

69 

9.0 

82 

4.39 

1. 

33 

1.08 

43.7 

27.  0 

8.8 

70 

8.8 

82 

3.99 

1. 

33 

1.07 

43.8 

27.4 

8.0 

66 

10.0 

80 

4.13 

1. 

31 

1.06 

44.9 

27.  3 

8.4 

63 

9.5 

81 

3.92 

1. 

34 

1.04 

45.0 

27.8 

8.0 

65 

9.3 

78 

4.16 

1. 

35 

1.  06 

44.1 

27.8 

8.5 

66 

9.8 

79 

4.07 

1. 

31 

I.  00 

44.8 

28.  7 

8.0 

66 

10.3 

77 

4.22 

1. 

29 

I. 00 

44.1 

26.9 

8.6 

67 

9.0 

78 

3.93 

1. 

33 

I.  01 

42.6 

26.7 

8.5 

67 

11. 5 

76 

PARENS 

,  TEX. 

E3 

4.77 

1.46 

1.24 

41.0 

26.5 

10.6 

75 

9.5 

86 

E2 

4.84. 

1.43 

1.21 

40.6 

27.  1 

10.0 

74 

10. 0 

85 

P  28 

4.48 

1.37 

1.12 

44.4 

28.6 

9.2 

67 

11.3 

82 

P  26 

4.40 

1.37 

1.09 

43.8 

28.2 

9.1 

69 

10.8 

80 

P  27 

4.25 

1.38 

1.10 

43.6 

27.0 

9.0 

68 

11.0 

80 

P  23 

4.34 

1.37 

l.ll 

43.8 

28.2 

8.7 

70 

11.3 

81 

P-21 

4.51 

1.42 

1.  17 

43.7 

28.5 

9.7 

71 

12.0 

83 

P  24 

4.43 

1.40 

l.ll 

46.8 

30.4 

8.3 

67 

11.3 

80 

P-22 

4.01 

1.39 

1.  12 

45.7 

29.4 

8.8 

70 

11.8 

81 

PIMA 

S-3 

3.90 

1.  40 

1.  10 

43.  1 

27.5 

9.6 

66 

12.0 

79 

PI  MA 

S-4 

4.26 

1.39 

1.08 

43.2 

28.1 

9.5 

72 

11.5 

78 

P  29 

3.96 

1.41 

1.  11 

43.9 

29.2 

9.7 

68 

10.8 

79 

83 
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• 

.  BGLL 

SIZE 

SPAN 

.     11  ELD 

.  GRAM 

.  NC. 

\  LINT 

\  SEED 

.  LENGTH 

YTEN 

VARI ETY 

.  LB 

.  LINT 

.  PER 

.  PER 

.  PCT. 

.  INDEX 

.  50 

2.5  . 

PEP  ACRE 

.  BGLL 

.  LB. 

• 

• 

.  PCT. 

PCT.  . 

S.(CURTIS)t 

ARIZ 

P  28 

1344 

A 

3.18 

143 

36.  8 

11.6 

.  66 

1.38 

18.0 

E3 

1294 

AB 

3.20 

142- 

36.3 

12.0 

.73 

1.47 

16.0 

E2 

1277 

A8 

3.36 

136 

36.2 

12.3 

.70 

1.42 

16.2 

P  29 

1265 

AB 

3.85 

118 

39.2 

12.1 

•  69 

1.46 

17.2 

P  27 

1220 

BC 

36.4 

11.9 

•  73 

1.43 

18.0 

P  23 

1165 

CO 

3.25 

140 

35.6 

12.0 

.73 

1.45 

18.4 

P  26 

1163 

CD 

3.25 

140 

35.5 

12.1 

.71 

1.44 

18.9 

P  24 

1  Lot 

r  n 

3.94 

116 

37.6 

12.4 

.70 

1.44 

18.9 

PIMA 

S-4 

1148 

CD 

3.82 

119 

37.8 

12.1 

.69 

1.46 

16.7 

P-21 

1124 

D 

4.00 

114 

37.0 

13.2 

.73 

1.48 

17.8 

P-22 

577 

E 

3.  86 

118 

36.0 

12.8 

.72 

1.46 

18.3 

PIMA 

S-3 

937 

E 

3.84 

119 

36.2 

12.1 

.69 

1.46 

15.5 

LAS  CP..,  N.MEX. 

P  28 

841 

A 

3.21 

142 

36.6 

12.3 

.67 

1.38 

16.2 

P  24 

787 

AB 

4.10 

ill 

36.5 

13.5 

.69 

1.41 

18.3 

P  23 

772 

AB 

3.25 

140 

35.  1 

12.7 

•  69 

1  .43 

16.8 

E3 

765 

AB 

3.46 

131 

35.8 

13.2 

.  72 

1.  39 

15.8 

P  27 

720 

AB 

3.19 

142 

36.6 

12.4 

.71 

1  .40 

16.5 

E2 

719 

AB 

3.53 

129 

36.  8 

12.8 

.  69 

1.38 

15.2 

PIMA 

S-3 

711 

AB 

3.82 

119 

35.1 

12.5 

.67 

1.40 

15.8 

PIMA 

S-4 

6<54 

AB 

4.07 

112 

37.8 

12.7 

.66 

1.39 

16.2 

P  26 

677 

AB 

3.62 

126 

35.  1 

13.1 

.70 

1.42 

16.7 

P-22 

635 

8 

3.86 

lia 

35.6 

13.4 

.68 

1.43 

17.5 

o  29 

623 

B 

3.76 

121 

38.9 

12.5 

.67 

1.42 

16.2 

P-21 

605 

B 

3.92 

116 

36.4 

13.2 

.70 

1.44 

16.4 

84 
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S. 1CURTIS  ),ARIZ 


P  28 

4.44 

1.32 

1.06 

44.3 

28.5 

8.9 

66 

11.3 

80 

E3 

4.85 

1.41 

1.  14 

41.1 

26.3 

9.7 

70 

9.3 

81 

E2 

5.21 

1.37 

1.  11 

39.2 

26.4 

9.5 

70 

8.5 

81 

P  29 

4.4? 

1.  37 

1.06 

43.5 

26.9 

9.3 

68 

10.5 

78 

P  27 

4.23 

1.  33 

1.05 

44.5 

28.3 

8.7 

66 

10.5 

80 

P  23 

4.20 

1.35 

1.07 

46.1 

27.4 

8.6 

66 

11.0 

79 

P  26 

4.15 

1.34 

1.07 

45.5 

28.  5 

8.6 

67 

10.8 

80 

P  24 

4.56 

1.39 

1.  10 

47.8 

30.1 

8.2 

67 

10.5 

80 

PIMA 

S-4 

4.34 

I.  36 

1.  05 

42.9 

27.8 

9.4 

67 

10.0 

77 

P-21 

4'.  3  5 

1.40 

I.  11 

46.2 

28.6 

9.3 

68 

11.0 

80 

P-22 

4.25 

1.37 

1.06 

45.8 

29.9 

8.4 

67 

11.5 

78 

PIMA 

5-3 

4.12 

1.37 

1.08 

39.8 

25.4 

9.2 

66 

11.8 

79 

1  AC    r  D 
l_  h  3    Vs  r>  « 

N.MEX 

P  28 

3.91 

1.31 

C.98 

42.4 

26.5 

9.3 

67 

11.0 

75 

P  24 

4.20 

1.36 

1.04 

45.3 

28.7 

8.8 

68 

11.5 

77 

P  23 

3.98 

I.  31 

0.98 

42.8 

26.5 

9.4 

70 

11.3 

76 

E3 

4.29 

1.  AO 

1.  16 

38.3 

24.  8 

10.8 

72 

9.8 

83 

P  27 

4.06 

1.30 

1.01 

40.4 

24.8 

10.0 

66 

11.3 

78 

E2 

4.86 

1.32 

1.07 

39.8 

25.  1 

10.9 

72 

10.0 

81 

"I  MA 

S-3 

3.89 

1.  32 

I. 00 

38.9 

24.3 

10.5 

68 

11.8 

76 

PI  MA 

S-4 

4.00 

1.37 

1.07 

41.0 

26.  C 

10.0 

69 

10.8 

78 

t>  26 

3.96 

1.34 

1.05 

40.2 

24.1 

10.1 

69 

11.3 

79 

P-22 

3.83 

1.35 

1.00 

42.6 

?8.7 

9.5 

67 

10.6 

74 

P  29 

3.74 

1.35 

0.97 

43.5 

27.1 

9.8 

69 

10.5 

73 

P-21 

4.09 

1.37 

1.02 

41.0 

26.9 

9.9 

68 

11.8 

74 

85 


1972  PIMA  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 


Phoenix,  Ariz. 


Variety 


Test 

Pima  S-3 

Pima  S-4 

P-21 

P-22 

P-23 

P-24 

Classer's  designation: 

8 

6 

7 

7 

9 

8 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

Comber  drawing  sliver: 

Fibrograph,  inches: 

1.34 

1.  32 

1. 

38 

1.  33 

1.  32 

1.32 

1.06 

1.02 

1. 

14 

1.07 

1.07 

1.03 

Stelometer : 

TO,  cN/tex  

42.42 

42.95 

43. 

13  - 

45.40 

41.92 

44.98 

Tl,  cN/tex  

26.41 

27.32 

28. 

04 

29.82 

26.62 

30.20 

9.6 

9.4 

8 

.9 

8.6 

8.9 

7.4 

3.88 

3.95 

4. 

00 

3.  75 

4.25 

4.08 

Yarn  tenacity,  cN/tex: 

15.75 

15.28 

15. 

98 

16.45 

16.22 

16.45 

7.4-tex  combed  

13.50 

13.  13 

13. 

88 

15.00 

13.88 

14.75 

Yarn  appearance  index. . . 

95 

110 

110 

95 

100 

105 

Yarn  imperfections: 

4 

1 

2 

5 

4 

3 

7.4-tex  combed  

3 

1 

2 

4 

4 

2 

Waste,  percent: 

15.9 

12.7 

12 

.3 

14.4 

17.  7 

14.3 

18.2 

17.3 

1-5 

.1 

17.1 

17.2 

17.6 

P-26 

P-27 

P-28 

P-29 

E-2 

E-3 

Classer's  designation: 

Grade  

9 

8 

9 

6 

10 

10 

Staple;  32's  inch  

46 

46 

46 

46 

46 

44 

Comber  drawing  sliver: 

Fibrograph,  inches: 

1.35 

1.32 

1.31 

1.37 

1.34 

1.38 

1. 10 

1.07 

1.08 

1.13 

1.14 

1.20 

Stelometer : 

TO,  cN/tex  

42. 15 

42.  80 

42.86 

42.04 

41.  33 

39.67 

Tl,  cN/tex  

27.92 

28.58 

26.34 

27.65 

26.  16 

27.53 

El,  percent  

9.0 

8.7 

8.4 

8.8 

8.9 

9.7 

4.  15 

4.05 

3.  75 

4.13 

4.33 

4.  35 

Yarn  tenacity,  cN/tex: 

11.8-tex  combed  

15.98 

15.  75 

15.98 

15.51 

14.57 

14.10 

13.88 

13.50 

14.25 

13. SO 

12.  75 

12.38 

Yarn  appearance  index. . . 

105 

105 

100 

110 

110 

105 

Yam  imperfections: 

11.8-tex  combed  

2 

3 

4 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

Waste,  percent: 

Picker  and  card  

16.4 

16.1 

16.4 

11.3 

24.0 

26.  1 

17.3 

18.3 

15.  7 

16.6 

16.0 

14.9 

86 
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Safford  (Curtis  farm),  Ariz. 


Variety 


Test 

Pima  S-3 

Pima  S-4 

P-21 

P-22 

P-23 

P-24 

Classer's  designation: 

6 

6 

5 

6 

8 

6 

Staple;  32' s  inch  

46 

44 

46 

46 

46 

46 

Comber  drawing  sliver: 

Fibrograph,  inches: 

1.34 

1.  35 

1 .  37 

1.36 

1.  32 

1.32 

1.09 

1.08 

1.12 

1.09 

1.07 

1 .07 

Stelometer : 

39 . 25 

40.  53 

42 .  32 

42 . 17 

40 . 79 

44  .61 

Tl,  cN/tex  

23.  47 

26. 15 

25 .  32 

28 .  36 

26.  30 

28 . 52 

10.0 

10.1 

9.7 

9.2 

9. 1 

8.8 

3.  73 

3.95 

4 . 25 

3.48 

3.93 

3.68 

Yarn  tenacity,  cN/tex: 

14.81 

14.81 

15.  75 

16.92 

16.22 

16.92 

12.75 

13.13 

13.88 

14.63 

14.25 

14.63 

Yarn  appearance  index. . . . 

100 

110 

110 

105 

105 

105 

Yarn  imperfections: 

1 

1 

2 

3 

3 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

Waste,  percent: 

11.  7 

10 . 7 

11.2 

11.1 

13. y 

ii  i 
11.1 

16.5 

16.9 

16.  4 

14 . 9 

16 . 0 

15.8 

P-26 

P-27 

P-28 

P-29 

E-2 

E-3 

Classer's  designation: 

8 

7 

8 

6 

8 

9 

Staple;  32' s  inch  

46 

46 

46 

46 

46 

46 

Comber  drawing  sliver: 

Fibrograph,  inches: 

1 . 37 

F.36 

1.31 

1.31 

1.30 

1.  36 

1.15 

1.06 

1.10 

0.99 

1. 15 

1 . 14 

Stelometer: 

41 .46 

41 . 06 

41 . 26 

An  CO 

40 .  5z 

ac\  f*A 

oy .  d  / 

Tl,  cN/tex   

26.  37 

22. 09 

26 .  73 

1C  CO 

2o .  bZ 

ilD.il 

ZD  .  Di 

9.8 

9.4 

9.2 

9.5 

y .  y 

y .  y 

3.90 

3.  75 

A  AC 

4 . 05 

7  CO 
J.JO 

H  •  UD 

Yarn  tenacity,  cN/tex: 

16,69 

16.22 

16.45 

15.28 

14 . 34 

14.  57 

7.4-tcx  combed  

14 . 25 

t  A  IP 

1  A  "7C 

14 .  Zd 

17    1  7 
i  J.  1J 

1  7  7^ 

li  .  /  D 

1  2  75 

Yarn  appearance  index. . . . 

110 

105 

105 

105 

110 

110 

Yarn  imperfections: 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

3 

Waste,  percent: 

18.0 

19.8 

14.8 

13.7 

13.6 

10.0 

14.9 

16.0 

15.0 

17.4 

13.8 

14.5 

87 
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Fabens,  Tex. 


 Test  

Classer's  designation: 

Grade  

Staple;   32's  inch  

Comber  drawing  sliver: 
Fibrograph,  inches: 

Upper-half  mean  

Mean  

Stelometer : 

TO,  cN/tex  

Tl,  cN/tex  

El,  percent  

Micronaire  

Yarn  tenacity,  cN/tex: 

11.8-tex  combed  

7.4-tex  combed  

Yarn  appearance  index. . . . 
Yarn  imperfections: 

1 1 . 8-tex  combed  

7.4-tex  combed  

Waste,  percent: 

Picker  and  card  

Comber  


Variety 


Pima  S-3 


Pima  S-4 


P-21 


P-22 


P-23 


P-24 


6 
44 


1.  35 

I .  09 

39.40 
24.  60 

II.  0 
3.43 

15.98 
14.  25 
110 

3 
2 

15.8 
16.6 


6 
46 


1.35 
1.09 

39.  23 
25.05 
10.5 
3.68 

15.  28 
13.  50 
115 

2 
2 

14.6 
17.9 


6 
46 


1.  39 
1.  15 

40.  76 
26.  00 
10.7 
3.  88 

15.  75 
13.88 
120 

2 
1 

12.7 
15.3 


6 
46 


1 .  36 
1.13 

41.53 
27.  19 
9.4 
3.45 

16.92 
14.63 
110 

4 
1 

13.7 
17.3 


6 
46 


1.38 
1.18 

40.81 
25.94 
9.6 
3.95 

16.45 
14.63 
110 

2 
2 

16.0 
17.2 


6 
46 


1.39 
1.  19 

42.18 
27.87 
9.0 
3.65 

16.92 
15.38 
110 

1 
1 

13.6 
16.9 


P-26 


P-27 


P-28 


P-29 


E-2 


E-3 


Classer's  designation: 

Grade  

Staple;  32 ' s  inch. . . . 
Comber  drawing  sliver: 
Fibrograph,  inches: 
Upper-half  mean. . . . 

Mean  

Stelometer : 

TO,  cN/tex  

Tl,  cN/tex  

El,  percent  

Micronaire  

Yarn  tenacity,  cN/tex: 

11.8-tex  combed  

7.4-tex  combed  

Yarn  appearance  index.. 
Yjrn  imperfections: 

11.8-tex  combed  

7.4-tex  combed  

Waste,  percent: 

Picker  and  card  

Comber  


6 
46 


1.  35 
1.08 

41 .  15 
25.92 
10.1 
3.  73 

16.  69 
14.63 
110 

2 
3 

14.4 
16.9 


44 


1 .  36 
1.  14 

41 .  10 
25.87 
10.0 
4.  10 

16.45 
14.25 
105 

3 
3 

16. 1 
16.8 


6 
46 


1.  35 
1 .  14 

41.53 
26.58 
9.9 
3.  70 

16.  22 
14.  25 
110 

3 

2 

15.  3 
16.2 


6 
46 


1.  34 
1.06 

40.58 
26.98 
10.  2 
3.63 

15.51 
13.  88 
110 

3 
3 

14.  1 
18.2 


6 
46 


1.  35 
1.13 

40.  20 
23.89 
10.6 
4.  18 

14.  34 
12.  38 
115 

2 
1 

19.5 
13.9 


6 
46 


1.37 
1.  14 

38.80 
25.05 
10.7 
3.58 

14.  57 
12.  38 
125 

2 
1 

21.8 
14.4 
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1972  PIMA  REGIONAL  COTTON  VARIETY  TEST 
El  Paso,  Tex. 


Variety 


Test 

Pima  S-3 

Pima  S-4 

P-21 

P-22 

P-23 

P-24 

Classer's  designation: 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

46 

44 

44 

44 

44 

46 

Comber  drawing  sliver: 

Fibrograph,  inches: 

1 . 35 

1 . 36 

1 . 40 

1 . 35 

1 .  35 

1 .  37 

1 . 08 

1 . 10 

1 . 16 

1 . 12 

1 . 14 

1 . 14 

Stelometer : 

A  1      /I  O 

41 .  Ul 

a  r\    i  A 
4U .  34 

4U.  /b 

*i  no 

42 .  9z 

a  n  no 
4U  .92 

AC      A  1 

45 . 41 

O  A  1C\ 

24 .  39 

OA     A  C 

26 .  4b 

OA  TO 

z6 .  39 

O  *7    c  a 

11 .  b6 

O  A  1j1 

lb .  24 

O  O  AC 

28 .  6b 

10 .  1 

9.8 

9 . 9 

9 . 2 

10 .  0 

8 .  3 

3.  70 

4 . 05 

4.13 

3 . 90 

A       O  7 

4.23 

a    r\  "7 

4 .  07 

Yarn  tenacity,  cN/tex: 

15.98 

15 .  75 

15.  28 

16 . 69 

16 .  22 

16.92 

14.25 

13.50 

13.50 

14.25 

13.88 

15.38 

Yarn  appearance  index.... 

110 

120 

110 

110 

115 

120 

Yarn  imperfections: 

4 

2 

2 

3 

■7 

3 

•*> 

2 

3 

2 

1 

2 

3 

2 

Waste,  percent: 

17  7 

13.3 

11).  / 

11.3 

17  A 
1  J  .  O 

I  o .  U 

ii  /i 

17.5 

i  r~  o 

15 .  8 

1  "7  O 

1  /  .  1 

1  /  .  O 

lo  .  4 

1  A  Z 

14  .  b 

P-26 

P-27 

P-28 

P-  29 

E-  2 

E-3 

Classer's  designation: 

7 

7 

7 

6 

8 

8 

Staple;  32's  inch  

44 

44 

44 

46 

44 

A  A 

44 

Comber  drawing  sliver: 

Fibrograph,  inches: 

1 .  36 

1.  32 

1 . 32 

1       7  C" 

1 .  35 

1      7  C 

1 .  35 

1      7  C 

1 .  3b 

1.15 

1 . 12 

1.  09 

1.12 

1 . 14 

1 .  16 

Stelometer : 

A  1      A  O 

41 . 4/ 

41) .  ob 

AC\    Q  o 

4u .  y  z 

4U  .  Dt 

DO  .  O 4 

25 .  80 

22.70 

O  r     o  1 

zb  .  ol 

OA    1  1 
ZD  .  1  1 

Z4  .  J  / 

ZD  .  Dj 

9.5 

10.4 

10.2 

9  .  8 

11  /I 

in  o 
1U  .  z 

4.15 

4 . 38 

4.23 

7     O  C 

3 .  ob 

/i  en 

4  .  oU 

4  .  4D 

Yarn  tenacity,  cN/tex: 

16.45 

16.45 

15.98 

15 . 98 

14.10 

1          7  vl 

14 .  34 

14 . 25 

17     O  O 

13.00 

17  QQ 

1  z .  do 

Xb  .  JO 

Yarn  appearance  index... 

120 

120 

115 

115 

120 

120 

Yarn  imperfections: 

4 

2 

3 

2 

3 

3 

4 

2 

2 

2 

2 

3 

Waste,  percent: 

19.5 

13.6 

13.7 

13.3 

10.6 

16.7 

16.8 

15.8 

16.0 

17.9 

14.6 

15.1 
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